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内蔵 Web サーバとは 

Microsoft ® Windows ® などのオペレーティングシステムがコンビュータ上でプログラムを実行するた 
めの環境を提供するのと同様に、 Web サーバは Web プログラムを実行するための環境を提供しま 
す 。 Microsoft Internet Explorer、Apple Safari 、 または Mozilla Firefox などの Web ブラウザは 、 Web 
サーバからの出力を表示できます。 

内嚴 Web サーバは、ネットワークサー/ く上に口 ードされるソフトウェアとしてではなく、ハ_ドウ 
ェア製品（プリンタなど）のファームウェアに存在します。 

製品に Web サ_/'(が内蔵されていると、ユーザーはネットワークに接続したコンピュータと標準的 
な Web ブラウザを使用して、製品のインタフェースを開き使用できるという利点があります。特別 
なソフトウヱアをインストールまたは設定する必要はありません。 

HP 内蔵 Web サーバ （HP EWS ) により、お使いのコンピュータでデバイスのステータス情報を表示し 
たり、設定を変更したり、製品を管理することができます。 


歐 注記： このガイドでは、「製品」および「デバイス」という用語は同じ意味で使用しています。こ 
のガイドでの製品またはデバイスは 、 HP LaserJet プリンタ、多機能周辺機器 （ MFP )、 または HP 
Digital Sender を意味しています。プリンタ、 MFP 、 または Digital Sender がサボートしている機能 
については、製品に付属のマニュアルを参照してください。 


機能 

製品のコントロールパネルの代わりに HP EWS を使用して、コンピュータからプリンタとネットワ 
—クのステータスを確認したり、印刷機能を管理することができます。 HPEWS を使用して、次の操 
作を行うことができます。 

• コントロー ルパネルのメ ッセー ジと製品のステータス情報を表示する 

• すべてのサプライ品の寿命を確認したり、新しいサプライ品を注文する 

• 製品のテクニカルサポートページにアクセスする 

• 最新の製品イベントの固有のサボートにアクセスする 

• 最大5つのリンクを追加したり、他の Web サイトへのリンクをカスタマイズする 

• トレイ設定など、製品の設定を表示および変更する 

• ネットワークの設定を表示および変更する 

• 設定ページなどの情報ページを表示および印刷する 

• サプライ品が残り少なくなってきたときなどに製品イベントに関する警告を電子メ ール経由で受 
け取る各ユーザー（管理者およびサービス）ごとに、警報先リストを最大4つ設定する（各リス 
卜には最大20名の受信者を設定できる）。 

• HP EWS 画面を表示する言語を選択する 

• 製品のプリンタドライバをインストールすることなく HP 製品に出力する 

• 無操作状態が一定時間続いた場合に製品をスリープモードにするためのスリープ遅延を設定し 
電力を節約する 

• 製品を使用する時刻までに初期化と校正が完了するように、各曜日のウェイクアップ時刻をスケ 
ジュール設定する 
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• 製品の設定とサプライ品の使用状況に関する情報をサービスプロバイダに定期的に送信する 

• 製品のセキュリティ設定を設定します。 


HP Web Jetadmin と HP 内蔵 Web サーバ 

HP Web Jetadmin は、 Web ブラウザで使用できる Web ベースのシステム管理ツールです 。 HP EWS 
と HP Web Jetadmin を組み合わせて使用することで、すべての製品管理のニーズに対応できます。 
ソフトウェアを使用して、ネットワーク製品を効果的にインストールおよび管理できます。ネットワ 
—ク管理者は、ネットワークに接続された製品を実質的にあらゆる場所からリモート管理できます。 

HPEWS は、ご使用の製品数が少ない場合に製品を1つずつ管理するための、簡単で使いやすいソリ 
ューシヨンを提供します。複数の製品が存在する環境では 、 HP Web Jetadmin を使用して製品をグル 
—プとして管理することをお勧めします 。 HP Web Jetadmin では、複数の製品を同時に検出、管理、 
および設定することができます。 

HP Web Jetadmin は、 HP オンラインサボートから利用することができます (HP Web Jetadmin 

www.hD.com/ a o/webietadmink 
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システム要件 

HPEWS を使用するには、以下のコンポーネントが必要です。 

• サポートされている Web ブラウザ。以下のブラウザを含む、内蔵 Web サーバをサポートしてい 
るブラウザ。 

。 Konqueror 3.5 以降 

。 Microsoft Internet Explorer 6.0 以降 

。 Mozilla Firefox 1.0 以降 

。 Opera 9.0 以降 

。 Safari 1.0 以降 

• TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol ) ベースのネットワ ー ク接続 0 

• 製品にインストールされている HP Jetdirect プリントサーバ（内蔵または拡張 I/O ( EIO )。 
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HP 内蔵 Web サーバへのアクセス 

以下の手順に従って 、 HP EWS にアクセスします。 

歐 注記： ファイアウォール6外側から HP EWS の画-面考表示することはできません。 

1. Web ブラウザを開きます（サボートされているブラウザ)。 

2. [アドレス]または[移動]フイールドに、 IPv 4 または IPv 6 TCP / IP アドレス、ホスト名、または 
製品に割り当てられている設定済みのホスト名を入力します。以下の例を参照してください。 

• IPv 4 TCP/IP アドレス： http :〃192.168 .1.1 

• IPv 6 TCP/IP アドレス： http :〃 [2001 : ObaO : 0000:0000:0000:0000:0000:1234] 

• ホスト名 ： npiXXXXXX 

製品の TCP / IP アドレスが不明な場合は、コントロールパネルのメニューを使用して、または設定べ 
—ジを印刷して確認することができます。手順については、製品に付属のユーザーズガイドを參照し 
てください。 


& 注記： デバイス用の HP EWS は、[情報]、[設定]、[ネツトワーキング]の各タブで IPv 6 をサボート 
しています。一方、[デジタル送信]タブでは、 IPv 4 アドレスの設定だけをサボートしています。 


JAWW 


HP 内蔵 Web サーバへのアクセス 5 






ログインとログオフ 

HPEWS には、製品情報を表示したり、設定オプションを変更する画面があります。表示される画面 
と、画面に示される設定は、一般ユーザー、 IT 管理者、またはサービスプロバイダのどのアカウント 
で HP EWS にアクセスしたかによって異なります。これらのパスワードは、 IT 管理者またはサービ 
スプロバイダがカスタマイズできます。 

パスワード保護されている HPEWS では、パスワードを使用せずにログインしたユーザーには、[情 
報]タブのみが表示されます。パスワードが設定されていない場合（デフォルト）は、すべてのタブが 
表示されます。 

パスワードが設定されている場合、保護されている HPEWS タブ（[設定]、[デジタル送信]、[ネット 
ワーキング])にアクセスするためには IT 管理者またはサービスプロバイダとしてログオンする必要 
があります。 


啟 注記： IT 管理者がパスワードを変更する方法については、 「 37 ページの「セキュリティ I I を参 
照してください。サービスプロバイダがパスワードを変更する方法については、製品のサービスガ 
イドを参照してください。 


管理者アカウントでログインするには 

HPEWS に管理者アカウントでログインするには、以下の手順に従います。 

1. EWS にアクセスし、画面の右上隅にある[ログイン]リンクをクリックします。 

以下の図のような [ネッ トワークパスワードの入力]ダイアログボックスが表示されます。ログ 
イン画面の外観は、使用しているオペレーティングシステムとブラウザによって異なります。 

図 1-1 [ネッ トワークパスワードの入力]ダイアログボックス 



2. ユーザー名に 「 admin 」 と入力し、パスワードを入力して [0K] をクリックします。 

管理者アカウントでログオフするには 

ログオフするには、以下の手順に従います。 

1. [ログオフ]リンクをクリックします。 

2. ログオフを完了するには、ブラウザを閉じます。 
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A 注意： ブラウザを閉じないと、製品の HP EWS へ接続されたままになり、セキュリティリスクが 
生じる可能性があります。 
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HP 内蔵 Web サーバ内の移動 

HP EWS の画面内を移動するには、いずれかのタブ（[情報]タブや[設定]タブなど）をクリックし 
て、画面の左側にあるナビゲーシ ヨン バーのいずれかのメニューをクリックします。 

以下の図と表に、 HPEWS の画面に関する情報を示します。 

歐 注記： IT 晉理者が設定 - した製品の機能と設定により 、 HP EWS 面 (75 私観力^"のザー;〇、 

イドの図と異なる場合があります。 


図 1-2 HP EWS の画面の例 
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表 1 1 HP 内蔵 Web サーバ 


番号 

HP EWS の画 

説明 

詳細情報 


面の機能 



1 

製品名と TCP/ 

製品名が表示されます。 



IP アドレス 




2 タブ [情報]タブ 製品に関する情報が表示さ 「 11ページの 「HP EWS の『情報1夕 

れます。このタブの画面を ブの画面での製品ステータスの表示 I 」 
使用して製品を設定するこを参照。 

とはできません。 


[設定]タブ このタブの機能を使用し 「 23ページの「『設定1画面からの製品 

て、製品を設定します。 の設定 I Iを参照。 


[デジタル送信]タブ このタブの機能を使用し 「 59 ページの「デジタル送信オプシヨ 
て、デジタル送信機能を設 ンの設定I Iを参照。 

定します。 

注記： デジタル送信ソ 
フトウェア （HPDSS) をイ 
ンストールした場合は、 

HP デジタル送信ソフトウ 
ェアの設定ユーティリテ 
ィを使用してデジタル送 
信オプションを設定する必 
要があります。 


[ネットワーキング] タネットワークのステータス 「 91ページの「ネットワーキング画面 
ブ が表示され、ネットワーク からのネットワーク操作の管理丨 丨 を参 

の設定を行うことができま照。 

す。 
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表 1-1 HP 内蔵 Web サーバ（続き) 


番号 

HP EWS の画 

説明 

詳細情報 


面の機能 



3 

メニュー 

タブによって異なり 

メニューを表示するには、 



ます。 

タブをクリックします。 


4 その他のリンク [hp Instant Support ] HP 製品の問題の解決方法 • 

と利用可能な追加サービス 
に関する説明を示す一連 
の Web リソースに接続し • 
ます。 


[サプライ品の購入]使用している HP 製品用 • 
の HP 純正サプライ品をイ 
ンターネット経由で注文で 
きます。 • 


[製品サポート] 問題を解決する際に、 HP 

の Web サイトに掲載され 
ている製品固有のヘルプに 
アクセスできます。 


5 

画面 

メニュー項目によつ 

メニュー項目をクリックし 

• 「11 ページの 

「HP EWS の M •青 



て異なります 

て画面を表示します。 

報1タブの画面での製品ステータス 

の表示」」 を参照。 





• 「23 ページの 

「[設定]画面からの 





製品の設定1 1 

を参照。 





• 「91 ページの 

「ネットワーキング 





画面からのネットワーク操作の管 

理丄 1を参照。 


「 95 ページの「その他のリンクの 

リソースとしての使用 1 1 を参照。 

「 96 ページの 「ho Instant 

Support u を参照 0 

「 98 ページの「製品サポート」 」 

を参照。 

「 99 ページの「丨サービスプロバ 

イダ1リンクと『サービスの連絡先1 

リンク M を参照。 
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HP 内蔵 Web サーバ内の移動 9 
























第 1 章概要 


JAWW 



2 HP EWS の[情報] タ ブの画面での製品ス 
テータ スの表示 


[情報]タブから表示可能な画面は読み取り専用で、これらの画面から製品を設定することはできませ 
ん。 HP EWS を使用して製品を設定する方法については、 「 23 ページの「『設定1画面からの製品の 
設定 I I を参照してください。 


^ 注記： 一部の製品でサボートされていない画面もあります。 
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デバイスの ステータス 

[デバイスのステータス] 画面は、製品の現在のステータスを確認するのに使用します。以下の図と表 
に、この画面の使用方法を示します。 


図 2-1 [デバイスのステータス] 画面 

【 V 】 


HP LaserJet M 9050 MFP ； 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 



Tray 2 
Tray 3 

Lett Output Bin 


Isl OK 

I_I Empty 

l^J OK 


500 Sheets 
500 Sheets 


Plain 

Plain 


N/A 


Chanqe Settlnas 


表 2-1 デバイスのステータス 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブと メニ 

詳細については、「8 ページの 「 HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」」 を参照してくだ 
さぃ。 

2 

ステータス 

デバイスのステータス（コントロールパネルディスプレイに表示されるのと同じ 
情報）が表示されます。 

このデバイスについてユーザーの操作が必要になると、このエリアにヘルプイメ 
ージが表示され、ポップアップウィンドウに説明が表示されます。 

3 

コントロ _ルパネルボ 
タン 

コントロールパネルボタンは、製品のボタンと同じように使用します。この画 
面に表示するコントロールパネルボタンを選択するには、[設定]タブの[セキュ 
リティ]画面に進みます。 

4 

サプライ品 

各サプライ品の残量がパーセントで表示されます。 

5 

サプライ品詳細 

[サプライ品のステータス]画面が表示されます。ここには、製品のサプライ品に 
関する情報が表示されます。 

6 

メディア 

給紙トレイと排紙ビンのステータスと設定情報が表示されます。 

トレイが完全に空になるまでメディアのステータスは [ OK ] になっており、トレ 
イが空になるとステータスは[なし]になります。 

7 

設定の変更 

[設定]タブに移動します。このタブでは、デバイスの設定を行うことができます。 
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プリンタ設定ページ 

[設定ページ]画面は、製品の現在の設定を表示したり、問題を解決したり、オプションのアクセサリ 
(DIMM メモリなど）が取り付けられているかどうかを確認するのに使用します。以下の図と表に、こ 
の画面の使用方法を示します。 


図 2-2 [プリンタ設定ページ 1 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Device Status 


OJ 


^ Settinas ]j_ Digital Sending jj_ Networking j_ 


I Configuration Pa< 


Supplies Status 

Event Lop _ 

Usage Page 


i<je - 

0 


Other Links 

hp instant support 

Shop for Supplies 

Product SuQfiort 


Confiquration Paqe 


Device liiforination 
Control Panel 
Print 


o 


❺ 


o 


_ 

Product Name: 

HP LaserJet M 9050 MFP 

Device Name 

HP LaserJet M 9050 MFP 

Model Number: 

CXXXXA 

Device Serial Number 

Formatter Number: 

XXXXXXXXXX 

M 2000 FJ 

DC Controller: 

6 

CPB: 

0 

SC 日： 

Firmware: 

20070914 48.03 5.0 

Service ID: 

00000 

PS Wait Time-out: 

300 seconds 

Engine Cycles: 

5291 

Preventive Maintenance Interval: 

350000 

Pages Since Last Maintenance: 

5285 

PCL 

(20010402) 

PCLXL 

(20010402) 

POSTSCRIPT 

(20010402) 

PDF 

(20050131) 

DIMM Slot 1: 

256 MB DDR 

DIMM Slot 2 ： 

128 MB DDR 

Card Slot 1 : 

64 MB FA/V FLASH ： 2 MB 

Card Slot 2: 

Empty 

Card Slot 3: 

Empty 

EI01: 

Empty 

EIO 2: 

Empty 

Embedded Jetdirect 

HP JetDirect J 8004 E10.10.48.106 

Internal Disk: 

ST 94081 4AS ： 37 GB 

Disk Storage: 

37910 MB Capacity 

Card Slot Storage: 

2 MB Capacity 

LDAP Gateway 

Not Configured 

SMTP Gateway 

Not Configured 

hp MFP Digital Sending Server 

Not Configured 


Installed DIMM Memory: 

On Board Memory: 

384 MB 

System: 

Imaging: 

0 MB 

0 MB 

Total RAM: 

384 MB 

DWS: 

Automatic resource saving enabled 

6.00 

Control Panel Lock: 

None 

Control Panel Password: 

Disabled 

Device Type: Disk 

Write Protect: Disabled 

Device Type: Card Slot 

File System Access: 

Write Protect: Disabled 

PJL: 

Enabled 

PML: 

Enabled 

NFS: 

Enabled 

PostScript: 

Enabled 

Secure Disk Erase Mode: 

Non-secure fast erase 

Direct Ports (USB/IEEE 1284): 

Enabled 

PaperTrays and Options 

Default Paper Size: 

Letter 

Tray 1 Size: 

Any Size 

Tray 1 Type: 

Any Type 

Tray 2 Size: 

Letter 

Tray 2 Type: 

Plain 

Tray 3 Size: 

A4 

Tray 3 Type: 

Duplex Unit 

Internal 

Input Trays: 

Plain 

1:TRAY 1,100 Sheets 



2: TRAY 2, 500 Sheets 
3 ： TRAY 3, 500 Sheets 
Output Bins: 

1:Left Output Bin,100 Sheets, Face Up 
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表 2-2 

プリンタ設定ページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 IIを参 
照してください。 

2 

デバイス情報 

デバイスのシリアル番号、パージョン番号、およびその他の情報が表 

7F されます。 

3 

オプション 

オプションのアクセサリや設定について以下の情報が表示されます。 



• 製品 (Jetdirect または内蔵 Jetdirect) に接続されているすべてのネ 
ットワークデバイスのバージョンと TCP/IP アドレス 



• インストールされているすべてのプリンタ言語 (PrinterCommand 
Language [PCL] および PostScriptR [PS] など） 



• 各 DIMM スロットおよび EIO スロットに取り付けられているオプ 

ション 



• ホスト USB コントローラとして使用されているプリンタに接続 

可能な USB デバイス（マスストレージデバイス、カードリーダ 
一、またはキ_パッドなど） 

4 

メモリ 

メモリ情報、 PCL Driver Work Space (DWS)、 リソース保存情報が表 

7F されます。 

5 

セキュリティ 

コントロールパネルのロック、ディスクの書き込み禁止オプション、 
および直接接続ポート (USB またはパラレル）のステータスが表示され 
ます。 



直接接続ポートのステータスは、[設定]タブの[セキュリティ]画面で 
[ダイレクトポートを無効にする]チェックボックスをオフにすること 
で変更できます。 

6 

用紙トレイとその他のオプ 
シ-ョ-ン 

製品にセットされている各トレイに指定されているメディアのサイズ 
とタイプが表示されます。製品に両面印刷ユニットまたは用紙処理ア 
クセサリが取り付けられている場合は、それらのデバイスに関する情 
報もここに表示されます。 
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サプライ品のステータス 

[サプライ品のステータス]画面には、サプライ品の詳細情報と HP 純正サプライ品の製品番号が表示 
されます。（サプライ品を注文する際は、製品番号を控えておいてください)。以下の図と表に、この 
画面の使用方法を示します。 


図 2-3 [サプライ品のステータス]画面 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Information Q Settings ]j_ Digital Sending ij Networking 


Device Status 
Conflfliiration Page 
■Supplies Status 

Event Log_ 

Usage Page 
Device liiforinotioii 
Control Panel 


1 Supplies Status 


Hewlett-Packard supplies can be ordered on the Internet, on-line through your device software, or by calling an authorized reseller. Refer to your User Guide for instructions. 


Other 

hp Instant supdi 

ghop for Supplii 

Product Support 




Approximate Pages Remaining: 
OAAII vary depending on 
Low Reached: 

Out Reached: 

Serial Number: 

Pages printed with this supply: 
Page Count by Paper Size: 
A3/Ledger 
Legal: 

M/Letter 
A5/B 5/Executive: 

Envelope: 

Custom/Other: 

Number of Jobs Processed: 
First Install Date: 

Last Used Date: 


jB 

2239 


11616368 

10936 


Return i Recycling 

Please return your genuine HP supplies for recycling to Hewlett-Packard. For more information, please visit us at http:fJWww.hD.comfao/recycle 


表 2-3 サプライ品のステータス 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」」 を参照 
してください。 

2 

[サプライ品の購入]リンク 

希望の小売店にサプライ品をオンラインで注文することができる Web ぺ 
ージに接続するのに使用します。 

3 

プリントカートリッジ情報 

有効にしている場合、サプライ品の残量パーセントと予想ページ数（この 
サプライ品が空になるまでに印刷できるページ数）、このサプライ品で処 
理した合計ページ数、このサプライ品のシリアル番号と HP 製品番号、サ 
プライ品が下限値に達したかどうかが表示されます。 



製品のコントロールパネルで空を無視オプションを有効にしている場合 
は、サプライ品を使い切ったときにメッセージが表示され、そのカートリ 
ッジが「空を無視」設定で使用されたことが示されます。 



注記： HP 純正品ではないサプライ品を使用した場合は、デバイスを使 
用できない可能性があることを示すメッセージが表示されます。また、 

HP 純正品以外のサプライ品を使用した場合のリスクに関する警告メッセ 
—ジも表示されます。サプライ品のステータスに関する詳細情報は表示さ 
れません。 
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イベントログ 

[イベントログ]画面には、紙詰まり、サービスエラー、その他の状態など、プリンタに関するイべ 
ントが表示されます。以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 


図 2-4 [イベントログ]画面 

m 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


I Information Q_ settings ]]_ Digital Sending ユ [_ Networking 1 



Other Links 

hp instant support 

Shop for Supplies 

Product Support 


o 


表 2-4 イベントログ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 II を参照し 
てください。 

2 

現在のエンジンサイクル 

製品が現在までに完了したエンジンサイクル数が表示されます。 

3 

番号 

エラーが発生した順番が表示されます。最後に発生したエラーが一番大きい 
値になります。 

4 

日付と時刻 

ログに記録された各イベントの日付と時刻が表示されます。 

5 

エンジンサイクル 

エラーが発生したときに製品が完了したエンジンサイクル数が表示されま 
す。製品は、印刷またはコピーするレター /A4 サイズのページ毎に1つのエ 
ンジンサイクルを完了します。 

6 

イベント 

各イベントの内部イベントコードが表示されます。 

7 

ファームウエア 

ファームウエアアップグレードのバージョン番号が表示されます。 

8 

説明またはパーソナリティ 

一部のイベントの簡潔な説明が表示されます。 

9 

[製品サポート]リンク 

HP サポート Web サイトにアクセスして、製品固有のトラブル解決情報を確 
認できます。 
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使用状況ページ 

[使用状況ページ]画面には、製品で処理したメディアのサイズ毎のページ数と、両面印刷したページ 
の数が表示されます。合計は、印刷数の合計値に[単位]値を乗算して計算されます。 

この画面の情報により、用意しておくトナーまたは用紙の量を判断できます。以下の図と表に、この 
画面の使用方法を示します。 


図 2-5 [使用状況べージ]1/2 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168.0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Information 


つ丨 Settings i| Digital Sending || Networking 


Device Status 
Configuration Page 
Supplies Status 

EwntLoq_ 

| Usage Page 
Device liifoi motion 
Control Panel 


Usaqe Page 


Printer Serial Number: 
Device Name 


Totals (equivalent) 


HP LaserJet M 9050 MFP 


Other Links 

hfi instant suefiort 


Shop for Supplies 

Product Suofiort 

















Duplex 

Printer 

Simplex 

Simplex 

Duplex 

Duplex 


1 linage 

Page Size 

Count 

Units 


Count 

Units 

Total 

Count 

Letter 

4,052 

1.0 


125 

2.0 

4302.0 

0 

Legal 

60 

1.3 


24 

2.6 

140.4 

0 

A4 

614 

1.0 


30 

2.0 

674.0 

0 

Executive 

0 

0.8 


0 

1.6 

0.0 

0 

11x17 

48 

2.0 


24 

4.0 

192.0 

0 

A3 

48 

2.0 


30 

4.0 

216.0 

0 

Envelope #10 

0 

0.4 


** 

«■ 

0.0 

« 

Envelope Monarch 

0 

0.3 


** 

** 

0.0 

** 

Envelope C5 

0 

0.6 


** 

** 

0.0 

** 

Envelope D し 

0 

0.4 


** 

** 

0.0 

** 

B4(JIS) 

0 

1.5 


0 

3.0 

0.0 

0 

B5(JIS) 

0 

0.7 


0 

1.4 

0.0 

0 

Envelope B5 

0 

0.7 


** 

** 

0.0 

** 

Custom 

0 

1.0 


0 

2.0 

0.0 

0 

DPostcard(JIS) 

0 

1.0 


** 

** 

0.0 

** 

A5 

0 

0.5 


0 

1.0 

0.0 

0 

8K 

0 

1.7 


0 

3.4 

0.0 

0 

16K 

0 

0.8 


0 

1.6 

0.0 

0 

Letter Rotated 

0 

1.0 


0 

2.0 

0.0 

0 

A4 Rotated 

3 

1.0 


0 

2.0 

3.0 

0 

8.5x13 

0 

1.1 


0 

2.2 

0.0 

0 

Statement 

0 

0.5 


** 

«■ 

0.0 

** 

12x18 

0 

2.3 


0 

4.6 

0.0 

0 

RA3 

0 

2.1 


0 

4.2 

0.0 

0 

Total Printer Us«ige 






5527.4 


Total Copy Pages Printed 







20 

Total Fax Pages Printed 







0 

Scanned (Copy. Semi, & Fax) 

Simplex 


Simplex 


Duplex 

Duplex 


Page Size 

Count 


Units 


Count 

Units 

Total 

Letter 

813 


1.0 


71 

2.0 

955.0 

Legal 

0 


1.3 


0 

2.6 

0.0 

A4 

117 


1.0 


26 

2.0 

169.0 

Executive 

0 


0.8 


0 

1.6 

0.0 

11x17 

0 


2.0 


0 

4.0 

0.0 

A3 

0 


2.0 


0 

4.0 

0.0 

B4(JIS) 

0 


1.5 


0 

3.0 

0.0 

B5(JIS) 

0 


0.7 


0 

1.4 

0.0 

Custom 

0 


1.0 


0 

2.0 

0.0 

A5 

0 


0.5 


0 

1.0 

0.0 

8.5x13 

0 


1.1 


0 

2.2 

0.0 

Statement 

0 


0.5 


0 

1.0 

0.0 


Tot<il Scanner Usage 
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図 2-6 [使用状況ページ】2/2 


❺ 


〇 


Copy Job Scan Count 



4 

Send Job Scan Count 



0 

ADF Simplex Pages: 



4 

ADF Duplex Pages: 



0 

ADF Total Pages: 



4 

Flatbed Scan Count 



0 

JPrint Modes & Paper Path Usage (actual) | 

Print Modes Usage 




Pi iiit Mode 



Total 

Normal 



5291 

Highl 



0 

High2 



0 

Low 



0 

Special 



0 

Total 



5291 

Paper Path Usage 




Source 

Count 

Destination 

Count 

Envelope Feeder 

0 

Face Up 

1 

Manual Feed Tray 

0 

Face Down 

0 

Tray 1 

0 

External Bin 

5290 

Tray 2 

5147 

Other 

0 

Tray 3 

62 

Total 

5291 

External Tray 

82 



Other 

0 



Total 

5291 



jHistorical Device Coverage | 


Coverage 13.485% 


表 2-5 使用状況ページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」」 を参照 
してください。 

2 

総使用状況（同等値） 

印刷したページのタイプ、片面印刷ページ数、両面印刷ページ数、印刷し 
た合計ページ数を示します。 

3 

単位コスト 

1単位は、標準 A4 サイズ（レターサイズ）1ページ分です。その他のすべ 
てのページサイズは、この標準サイズに対するサイズになります。両面印 
刷した A4 サイズ（レターサイズ）1ページは2単位になります。 

4 

1イメージを両面印刷 

[1 イメージを両面印刷】とは、両面印刷ジョブの一部として印刷された 
が、裏面が空白のページのことを表します。 

5 

プリントモードと用紙経路の使用 
方法（実際） 

カラーおよびモノクロ（白黒）印刷ジョブで使用した各種印刷モードを示し 
ます。 

6 

デバイスの印刷量の履歴 

印刷した各ページで使用したトナーの平均量を示します。 
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デバイス情報 

[デバイス情報]画面には、以下の情報が表示されます。 

• デバイス名 

• デバイスの場所 

• アセット番号 

• 会社名 

• 担当者 

• 製品名 

• デ/くイスモデノレ 

• デバイスのシリアル番号 

製品名、デバイスモデル、およびデバイスのシリアル番号が自動的に生成されます。この画面のその 
他の情報は、[設定]タブの[デバイス情報]画面で設定できます。 

図 2-7 [デバイス情報]画面 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 



JAWW 


デバイス情報 19 

















コントロールパネルのスナップショット 

[コン トロールパネルの スナップショット] 画面には、実際のコントロールパネルと同じ状態で製品 
のコントロールパネルディスプレイが表示されます。この画面には製品のステータスが表示される 
ため、製品のトラブルを解決する際に役立ちます。 


啟 注記： この画面の外観は製品によって異なる場合があります。 


1 2-8 [コントロールパネルのスナップショット]画面 



HP LaserJet M 9050 MFP | Ready 


Copy 


Make copies from an original 
document 


Supplies Status 


Check on paper trays and other 
supplies 



Black Copies: 

m 


Job Storage 


Scan and store a job 


Administration 


Set up, customize, and manage this 
device 


2007 -0ct-10 05:31 PM 


Network Address 
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印刷 


& 注記： [印刷]画面（および左側の[印刷]メニュー）は、[設定]タブの[セキュリティ]画面で表示さ 
れるように設定した場合にのみ表示されます。セキュリティ上の理由により[印刷]画面を表示しない 
ようにするには、[セキュリティ]画面を使用します。詳細については、 「 37 ページの「セキュリ亍 
ィ L 」 を参照してください。 


[印刷]画面は、印刷準備のできているファイルを印刷したり、製品のファームウエアをリモートから 
更新するのに使用します。 

[印刷]画面を使用して 、 HP EWS をサボートしている製品から1度に1つのファイルを印刷できま 
す。この機能を使用すると、自分のマシンに本製品のプリンタドライバがインストールされていなく 
ても、いつでもどこでも印刷を行うことができるため、この機能はとくにモバイルユーザーにとって 
便利です。 

印刷できるのは、印刷準備のできているファイルです。たとえばアプリケーションで印刷するときに 
「ファイルへ出力」オプションを使用して生成した印刷用ファイルなどです。一般的な印刷用ファイ 
ルの例は 、 .PS ( PostScript)、.PDF (Adobe Portable Document Format)、PRN (Windows 印刷用ファ 
イル）などのファイル名拡張子が付いているファイルなどです。 

製品のファームウヱアを更新するのに追加のソフトウヱアをインストールする必要がないため、この 
機能は特に便利です。製品のファームウエアファイルの更新版は、以下の製品サポート Web サイト 
からダウンロードできます。 


http :// welcome . hp . com / countrv / us / en / support.html 

以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 


図 2-9 [印刷]画面 


HP LaserJet M 9050 MFP/192.168.0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 



Coiitiyiiidtion P«icj« 
Supplies Status 
Event Log 
Usage Page 
Device Inforiinitioi 
Control Panel 





Status Tray 3 empty: Plain. A4 

lote: Only 'piiiit-ready' < '.ps, '.pdf, '.prn) or piiiitei finnwaie ('.rful files will be accepted and processed. 
Selecttheflleto upload from your hard disk or network file server. 

Choose File | Browse... | 


Apply | Cancel I 


other Links 

]2P instant support 

Shoo for Supplies 

Product Sueport 


表 2 6 

印刷のページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメ 

ニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 丨丨 を参照して〈ださ 
い。 

2 

デバイスのステータ 
ス 

デバイスのステータス（[デバイスのステータス]画面とコントロールパネルデイス 
プレイに表示される情報と同じ情報）が表示されます。 

3 

ファイルの選択 

ノートブック、コンピユータ、またはネットワークファイルサーバにある、 .pdf 
や .txt ファイルなどの印刷可能なファイルを印刷します。 
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[印刷]画面からのファイルの印刷またはファームウエアの更新 

[印刷]画面からファイルを印刷したり、ファームウエアを更新するには、以下の手順に従います。 

1. [参照]をクリックして、マシン上またはネットワーク上にある印刷するファイルを選択します。 

2. [適用]をクリックします。 
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3 [設定]画面からの製品の設定 


[設定]タブの画面を使用して、コンピュータから製品を設定します。 
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デバイスの設定 

[デバイスの設定]画面を使用して、デバイス情報ページを印刷したり、デバイスをリモートから設定 
できます。 

この画面のメニューは、デバイスの コントロー ルパネルのメニューと ほぼ 同じです。デバイスの コン 
トロー ルパネルの一部のメニューは 、 HP EWS から使用することはできません。使用しているデバ 
イスがサポートしているメニューの詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してくださ 
い。 

以下の図、表、および手順の例に、この画面の使用方法を示します。 


図 3-1 [デバイスの設定]画面 

m 


HP LaserJet Ml 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J Information 


|Coiifiguie Devici 

Tray Sizes/Types 
E-inail Seiver 
Jll^lRI ： . __ 

AutoSend _ 

Security 


ュ I Settinj 


igs |J Digital Sending ]J_ Networkinq し 


Confiqure Device 


Aiitlieiitication Manayei 
LDAP Aiitheiitic<ition 
Keibeios Aiitheiiticoti) 
Device PIN 
User PIN 
Edit Other Links 


Bl" 

0i 


Device lirfoiniation 


Information 

甲 .. Default Job Options 
Tfme/Scheduling 
Management 
Initial Setup 
Device Behavior 
申 . Print Quality 


Language 

Date & Time 

Wake Time 

Troubleshooting 

Resets 


表 3-1 

デバイスの設定 

番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユ 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 II を参照してく 


一 

ださい。 
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表3 1 デバイスの設定（続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 

2 メニューを選択 [情報]メニュー デバイスとその設定の詳細を示すデバイス情報べ 

ージを印刷します。 


[デフオルトジョブオプシ 
ヨン】メニュー 

各機能のデフオルトジョブオプションを定義す 
るには、このメニューを使用します。 

[時刻/スケジューリング]メ 

時刻の設定、およびデバイスのスリープモード開 
始と終了に関するオプションを設定するには、こ 
のメニューを使用します。 

[管理]メニュー 

デバイス全体の管理オプションを設定するには、 
このメニューを使用します。 

[初期セットアップ]メニュ 

[初期セットアップ]メニューを使用すると、ネッ 
トワーク、I/O、ファックス、および電子メールに 
関するセットアップ画面にアクセスできます。 

[デバイス動作]メニュー 

デバイスの言語、音、タイムアウト、およびエラ 
一動作を決定するには、このメニューを使用しま 
す。 

[印刷品質]メニュー 

デバイスの印刷品質設定を変更するには、このメ 
ニューを使用します。 

[トラブルシューテイング] 

メニュー 

デバイスのトラブルを解決するための情報を取得 
できます。 

[リセット]メニュー 

設定を初期セットアップの値に復元するには、こ 
のメニューを使用します。 


3 /|+]x メニューの横にあるプラス記号をクリックするか、メニュー自体をクリックす 

" 1 、 ると、サブメニューまたはサブエントリが表示されます。 


[デバイスの設定]画面のメニューの使用 

手順の例を以下に示します。同様の手順に従って、他のメニュー項目を設定することもできます。 
以下の手順に従って、デモンストレーシヨンページを印刷します（これは手順の例です)。 

1. [情報】をクリックします。 

2. [サンプルページ/フォント]をクリックします。 

3. [PCL フォントリスト]のチェックボックスをオンにして、[適用]をクリックします。ページが 
デバイスで印刷されます。 


聲 注記： プリンタドライバとソフトウェアプログラムにより、[印刷]メニューおよび[用紙処理]メ 
ニューに行った設定が頻繁に変更されます。詳細については、製品に付属のユーザーズガイドを参照 
してください。変更内容は、[デバイスのステータス】画面、[設定ページ】画面、および[用紙処理]メ 
ニューに反映されます。 
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トレイサイズ/タイプ 

製品の各トレイに対して用紙のサイズやタイプを割り当てるには、[トレイサイズ/タイプ】画面を使 
用します。以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 


図 3-2 [トレイサイズ/タイプ1画面 


HP LaserJet M9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


| Inform; 


latlon 1!- S< 

jD 

eDevic 


Settings |J Digital Sending ij Networking 


Coiifiyuie 
[liay Sizes Tyiies 
E-mail Servei 
Alerts 


|gyray 

1 Siz 
Trayl Tyi 


Sizes/Types 


AutoSend 

Tray 2 Type 

| Plain 

3 

Security 

Tray 3 Size 

A4 


Aiitlieiitic.ition MniKiyei 

Tray 3 Type 

| Plain 



LDAP Authentication 


Kerberos Authentication 


Devic«PIN_ 

User PIN 
Edit Other Links 
Device liifoiiihition 
L.iiKju.Kje 


•rayl T 
Tray 2 Size 


Any Size 
Any Type 
Letter 


Apply | Cancel I 


表 3-2 

トレイサイズ/タイプ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユ 

詳細については、 8ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」 を参照して〈ださ 
し、。 

2 

[トレイサイズ]と[トレ 
イタイプ] 

製品の各トレイで使用するデフオルトの用紙サイズとタイプを選択するには、こ 
れらのメニューを使用します。 
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電子メールサーバ 

[電子メールサーバ]画面は、送信メールの設定を行うのに使用します。製品の警報など、電子メー 
ルメッセージを送信および受信するには この 画面の設定を使用します。以下の図、表、および手順 
に、この画面の使用方法を示します。 


蜀 3-3 [鼋子メ _ ルサ _ バ]画面 

m 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Information ij Settings \|_ Diqltal sendinq i| Networking 


Tray Sizes,'Types 

[E-mail Server i 


E-mail Server 




Aleits 
AiitoSend 
Security 
Authentication 
LDAP Authentication 
Kerberos An 
Device PIN 


User PIN 
Edit Other Links 


3D 

calion 

iitheiiticiitio 1 ’ 


Set outgoing e-mail server values (fusing e-mail alerts orAutoSend 
F Enable Outgoing E-maii 


❸ 


SMTP Server fi" 92.68 0 203 
Return E-mail Address |anyoneOyourdomaln.com 


'Enable SMTP Authentication 


Device liifonnotion 

Password r 


Lanyuage 



Date & Time 


1 ApplyJ Cancel 1 

Wake Time 

表 3-3 電子ク 

ールサー バ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 M 
を参照してください。 

2 

送信メール 

警報または自動送信機能を使用する場合は、送信メールを設定し 
ます。詳細については、 「30 ページの「『警報1画面の使用 II を 
参照してください。 

3 

返信の電子メールアドレス 

デバイスの警報に表示されるデバイスの電子メールアドレスで 
す„詳細については. 「28 ページの「返信先雷子メールアドレ 
スの設定 丨丨を参照して〈ださい。 

4 

SMTP 認証の有効化 

SMTP サーバが認証を要求する場合、認証情報をここに入力しま 
す。 


送信メールの設定 

警報または自動送信機能を使用する場合は、送信メールを設定する必要があります。 

1. 以下の情報を収集します（送信メールの設定に必要な情報は、通常、社内のネットワーク管理者 
または電子メール管理者によって提供されます)。 

• ネットワーク上の SMTP メールサーバの TCP / IP アドレス。 EWS は、 SMTP サーバの TCP / 
IP アドレスを使用して、電子メールメッセージを他のコンピュータに転送します。 

• 社内で電子メールメッセージのアドレスを指定するのに使用する電子メールドメイン名サ 
フィックス。 

2. [送信メールを使用する]チェックボックスをオンにします。 

3. SMTP サーバの TCP / IP アドレスを [SMTP サーバ]テキストボックスに入力します。 
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4. [ドメイン名]テキストボックスにドメイン名を入力します。 

5. [適用]をクリックして変更を保存します。 

返信先電子メ ールアドレスの設定 

[電子メールサーバ]ページで返信先電子メールアドレスを設定すると、製品の識別情報が設定され 
ます（オプション)。たとえば、[ューザー名]フィールドに 「 anyone 」 と入力して、 [ドメイン 名] 
フ-ィ-—ルドに 「 yourdomain.com 」 と入力すると、製品から送信されるすべての電子メールの送信元 
は anyone@yourdomain.com になります。この例で、 「 anyone@yourdomain.com 」 は製品の識別情報 
です。 
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警報 


IT 管理者は[警報]画面を使用して、問題またはステータスの警報を電子メールメッセージで送信す 
るように製品を設定できます。任意のユーザーにこの機能を設定すると、サプライ品、用紙経路のス 
テータス、およびその他のサービスやアドバイス情報に関する警報が自動的に送信されます。複数の 
ユーザーが警報を受信するように設定したり、各ユーザーが特定の警報のみ受信するように設定でき 
ます。たとえば、プリントカートリッジの注文や紙詰まりの解消を担当している管理アシスタント 
が、トナーの残量が少なくなったり、紙詰まりが発生したときに事前に警告を受け取ることができま 
す。同様に、長寿命サプライ品を取り扱う外部のサービスプロバイダが、製品のメンテナンスの実 
行、正面または背面ステイプラの取り付けなどのニーズに関する警報を受け取ることができます。 


m 注記： 各ユーザーは警報先リストを最大4つ作成でき、各リストには最大20名の受信者を設定で 
きます。 


[コン ト ロー ルパネルに表示しない メ ッセージの選択]オプションをオンにして（[新しい警報先リス 
卜]ボタンを押して表示される[警報-セットアップ】画面で設定可能)、力ートリッジ残量少または 
力一トリッジが空になりましたサプライ品 ステー タスメ ッセー ジを コン トロールパネルに表示しな 
いようにすることができます。いずれかまたは両方のメッセージを受信するように選択した場合だ 
け、 コント ロールパネルにメ ッセー ジが表示されなくなります。 

以下の図、表、および手順で、この画面を使用して、警報先および警報先リストを編集、テスト、お 
よび削除する方法について説明します。 


m 注記： 警報を送信するためには、送信メールを有効にする必要があります。送信メールを有効にす 
る方法については、 「27 ページの「送信メールの設定 JJ を参照してください。 


図 3-4 [警報]画面 


HP LaserJet M 9050 MFPf 192.168 .0.10 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 
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In order for alerts to function, outgoing m<iil must he configured on the E-mail Server page. 

.ist Name Alert Destinations Selected Alerts 


Attachments (optional) 


anyonedyou rdomaln. com 


Order Cartridge 

Replace Cartridge 

Non-HP Supply Installed 

Remove Paper Jam 

Close Drawers, Doors And Covers 

Tray Empty (Load) 

Tray Open 
ADF Paper Jam 


豐 f 璧 

o — 

New Desiitiaiion List 


表 3-4 警報 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動II を参照して 
ください。 

2 

警報先リストの概要 

現在選択されている各警報先が表示されます。 

3 

編集 

警報先または警報先リストを変更するには、このボタンをクリックします。 

4 

テスト 

テスト警報を警報先または警報先リストに送信するには、このボタンをクリ 
ックします。 

5 

削除 

警報先または警報先リストを削除するには、このボタンをクリックします。 

6 

新しい警報先リスト 

新しい警報先リストを設定するには、このボタンをクリックします。 
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[警報]画面の使用 

最大20名の受信者を設定可能な警報先リストを最大4つ作成できます。 
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次の図に[警報-セットアップ]画面の例を示します。この画面は、[編集]または[新しい警報先リス 
卜]をクリックすると表示されます。 


図 3-5 [警報-セットアップ] 

m 


HP LaserJet M9050 MFP /192.168 .0.10 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


_[_ Information ュ | Settings lj_ Digital Sending (J Networking 


Coiifigme Device 


Ti.iy Sizes Tyi)es 


E-mail Server 


| Alerts 


AiitoSend 

Security_ 

Aiitheiitication Manager 
LDAP Authentication 
Kerberos Authentication 

Device PM _ 

User PM 

Edit Other Links 
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Languaye 


Date & Time 
Wake Time 


Other Links 

hfi instant suaeort 


Shop for Supplies 

Product Sufiport 


Alerts - setup 


Type a name for your destination list. 


List Name : 「 


: Type the alert destinations 


Type a maximum of 20 alert destinations in any of the following forms: 
An e-mail address (e.g., your~name@your~company.com) 

A mobile device (e.g., 208-555-5555@mobile~company.net) 

A posting to a website (e.g., <http:Wwww.your~server.com>) 

Separate alert destinations using a semi-colon (：) or a comma U- 
Alert Destinations: 






Step 3: Select Alerts 


Select the alerts that you would like the alert destinations to receive. The most common alerts are listed here. 


Alert Name 

Order Cartridge 

Replace Cartridge 
Non-HP Supply Installed 
Remove Paper Jam 
Close Drawers, Doors And Covers 
Tray Empty (Load) 

Tray Open 
ADF Paper Jam 


Selected 

n 

n 

r 

□ 

n 

n 

r 

厂 


minutes elapsed 
minutes elapsed 
minutes elapsed 
minutes elapsed 
minutes elapsed 


Changes to threshold values apply to all destinations for this 
device. 


Additional Alerts 

To view all of the alerts for this product, click the Show All Alerts button. 

Note: Clicking this button saves your cuiient changes and opens the page that lists ‘ill of the aleits options. 
Show All Alerts 


Step 4: Select Control Panel Messages to Suppress 


Select the message(s) below that you do not want to show on the device control panel. The option is available only if the corresponding e-mail 
alert has been selected in the previous step. 

「 Order and Replace Cartridge 


Step 5: Select e-mail attachments (optional) 


Select the attachments that you want to include with each e-mail alert message in this destination list. Goto the Information tab to see examples 
of these pages. 

厂 Supplies Status Page 
i Usage Page 
厂 Configuration Page 
i Event Log Page 

Select this option if one of the alert destinations you have chosen to receive alerts is an automated computer system. 

厂 XML Data 


OKj Cancel 」 
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警報を設定するには 

1. 次のいずれかの手順に従います。 

• 新しい警報先リストを作成するには、[新しい警報先リスト]をクリックします。 

または 

• 既存の警報先リストを変更するには、変更するリストの横にある[編集]をクリックします。 
[警報-セットアップ]画面が表示されます。 

2. [リスト名]フィールドに、サービスまたはサプライ品などの名前を入力します。 

3. 警報を受信するユーザーの電子メールアドレスを入力します。大規模な環境では、システム管 
理者は電子メールアドレスをリストサーバ、 URL 、 およびモバイルデバイスにルーティングし 
て警報を拡張できます。各警報先をカンマまたはセミコロンで区切って複数の警報先を追加しま 
す。 

4. この警報先リストで送信する警報のチェックボックスをオンにします（製品で使用可能なすべて 
の警報を表示するには、[すべての警報を表示】をクリックします)。 

5. 警報のしきい値を設定できる場合は、しきい値を設定します。 

サービス警報と用紙経路警報のしきい値には、時間（分）を指定します。この時間は、イベントが 
無視される時間で、この時間が経過すると電子メール警報メッセージが送信されます。たとえ 
ば、[トレイが開いています]警報のしきい値を10分に指定すると、トレイをセットした後ある 
いは紙詰まりを解除した後にトレイを閉じるまでに10分間の余裕ができます。 

6. [コントロールパネルに表示しないメッセージの選択]で、製品のコントロールパネルに表示し 
ないメッセージを選択します。この手順は、警報として受信するように選択したメッセージでの 
み実行できます。 


W 注記： ブラウザが JavaScript を受け付けない場合、メッセージを表示しないためのチェック 
ボックスは常に有効になります。チェックボックスで選択した内容は、[適用]ボタンを押してべ 
—ジを送信すると有効になります。表示しないように選択した警報に対応する警報を選択しなか 
つた場合は、[警報 ■セットアップ] 画面が再度表示され、 コントロー ルパネルに警報を表示しな 
いようにするには、まず対応する警報を選択する必要があることを伝える警告メツセージが示さ 
れます。 


7. 電子メール警報メツセージに含める添付ファイルを選択します。添付ファイルには次のページを 
含めることができます（これらのページの例については、[情報]タブを参照してください)。 

• サプライ品ステータスページ 

• 使用状況ページ 

• プリンタ設定ページ 

• イベントログページ 

• XML データ 

警報の受信先として選択した警報先のいずれかが自動化されているコンピュータシステムの場 
合は、 [XML データ]オプションを選択してください。選択した各項目が電子メールに添付され 
ます。たとえば、[使用状況ページ]と[イベントログページ]を選択した場合、各項目の添付フ 
ァイルがそれぞれ1つずつ添付された電子メールメツセージを受信します。 [XML データ]オプ 
シヨンも選択した場合は、[使用状況ページ]の HTML 形式の添付ファイル、[イベントログ]の 
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HTML 形式の添付ファイル、 Instant Support 情報の添付ファイル（拡張子. XML のテキストファ 
イル形式）の3つのファイルが添付された電子メールメッセージを受信します。 

8. [適用]をクリックして情報を保存します。 

9. 各追加リストまたは警報先で手順1から7を繰り返します。 

警報先リストの設定をテストするには、以下の手順に従います。 


警報先リストの設定をテストするには 

1. テストする警報先リストの横にある[テスト]ボタンをクリックします。 
以下のウィンドウが表示されます。 


図 3-6 [警報-テスト]画面 

【 V 】 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


| Information _[| Settings || Digital Sending || Networking ) 


Configure Device 
Tray Sizes/Types 
E-moil Server 
I Alerts 

AutoSend 

Security 

Authentication Manayer 

LDAP Authentication 

Kerberos Authentication 

Device PIN 

User PIN 

Edit Other Links 

Device Information 

Language_ 

Date を Time 
Wake Time 


Other Links 

hp instant support 

Shop for Supplies 

Product Suaeort 


Alerts - test 


You are about to send a test alert to the selected alert destinations. Click OK to send the test, or click Cancel to return to the main Alerts page 
without sending the test 


Alert Destinations: 


W anyonedyourdomaln.com 


By default, the return address on the test alert is the product's e-mail address. To receive any response that is generated from this test, type your 
own e-mail address in the following box. 

Return Address: 「 anyone@yourdomain.com 
Message Text: 

This is a test alert. You have received this alert because you have been selected to receive information about the following product. 

The product does not need attention at this time. 

Product: 

HP LaserJet M 9050 MFP 

Currently selected alerts: 

Order Cartridge 

Replace Cartridge 

Non-HP Supply Installed 

Remove Paper Jam 

Close Drawers, Doors And Covers 

Tray Empty (Load) 

Tray Open 
ADF Paper Jam 

Currently selected attachments: 

Thank you for using Hewlett-Packard products! 


If you want additional notes to appear at the beginning of the test alert, type the information in the following box. 

your Notes (optional): 


コ 

d 


OkJ Cancel j 


2. テストする警報先を選択します。 

3. 返信先アドレスは製品の電子メールアドレスです。テスト警報で生成されたすベての エラー に 
関するメッセージを受信するには（警報先アドレスが正しくない場合にそれが通知されるように 
するなど)、[返信先アドレス]ボックスに自分の電子メールアドレスを入力します。 


JAWW 


警報 33 



























4. 必要に応じて、[メモ（オプション}】フイールドにテキストを入力します。このテキストは、電子 
メール警報メッセージの先頭に追加して表示されます。 

5. [0K 】 をクリックします。 

警報先と警報先リストを削除するには 

1. 複数の警報先を設定している場合は、警報先または警報先リストの横にある[削除]ボタンをクリ 
ックして、警報先または警報先リストを削除できます。 

2. [0K] をクリックして削除を確認します。 
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自動送信 

[自動送信]画面は、製品の設定情報やサプライ品の使用状況に関する情報を、定期的に送信するため 
に使用し ます。 送信先は、サービスプロバイダなど、自由に指定で きます。 この機能を使用して、 
Hewlett-Packard 社やその他のサービスプロバイダは、プリントカートリッジの交換、ぺージ毎の支 
払い契約、サボート契約、使用状況のトラッキングなど、 さまざまな サービスを提供するための情報 
を入手して利用できる ようになります。 各ユーザーは、最大20個の自動送信先を登録で きます。 以 
下の図、表、 および 手順に、この画面の使用方法を 示します。 


図 3-7 [自動送信]画面 

m 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J_ Information [] Settings \j_ Digital Sending ij Networking i_ 


Configure D( 

Tray SizesTypes 
E-mail Server 
Alerts 




AutoSend 




AiitoSend 


Security 

AuthenMcatlon Manager 
LDAP Aiitheiitici 
Kerbeios Aiitheiitica 
Device PIN 


Note: To use AutoSend, you must first configure vour E-mail Server 




Enable AutoSend 


User PIN 
Edit Other Links 
Device Infomiatioii 
Lanyuaye 
D<ite& Time 


H'ype a m: 
Sepjiate 


y [500 C days (1-28) 

、 weeks (1-4) 

、 months (1-6) 

■ pages printed (50-30000) 




maximum of 20 e-mail destinations (e.g., your~name©our~company.com) below: 

e-mail destinations using a semi-colon <:) or a comma (,). 



E-Mail destinations | 

▼1 _ Test J 

Other Links 





Product SuoDort 


Apply I Cancel! 

表 3-5 自動送信 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュ 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」」 を参照してく 
ださい。 

2 

自動送信を有効にする 

自動送信機能をオンにするには、このチェックボックスをオンにします。 

3 

次の頻度で1回送信[間 
隔] 

製品の設定情報やサプライ品の使用状況に関する情報を、[電子メールの送信 
先]フィールドに設定されている送信先に送信する頻度を選択します。 

4 

電子メールの送信先 

製品の設定情報を送信する電子メールァドレスを最大20個まで記載したリス 
卜を保存できます。最初の電子メールアドレスの文字数は50文字以内でなけ 
ればなりません。 

5 

HP へ送信 

デバイスの設定とサプライ品のステータス情報を HP に定期的に送信するに 
は、このチェックボックスをオンにします。情報は、ファイル拡張子が. XML 
のテキスト形式のファイルで HP の電子メールアドレス （例： 
myproduct@hp.com) に送信されます。このファイルは英語で作成されます。 

自動送信機能によって送信された情報を HP がどのように取り扱うかについて 
の詳細を確認するには、 [Hewlett-Packard オンラインプライバシステートメ 
ント]をクリックしてください。 

6 

テスト 

このボタンをクリックすると、設定が保存され情報が直ちに送信されるので、 
受信者がメッセージを受信できるかどうかが確認できます。 
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自動送信機能を有効にするには 

自動送信機能を有効にするには、以下の手順に従います。 

1. この章で説明している手順に従って、送信電子メール機能を使用できるようにします（詳細につ 
いては' 「 27 ページの「電子メールサーバ I I を参照してください)。 

2. [自動送信を有効にする]チェックボックスをオンにします。 

3. 電子メールの受信者に製品の設定情報とサプライ品の使用状況に関する情報を送信する間隔を指 
定します。送信間隔は、[日]、[週]、[月]、または[印刷されたべージ数]のいずれかを選択し、値 
を入力して指定します。 

4. 画面に表示されるフォームを使用して、送信先（最大 20 個）を指定します。 

5. デバイスの設置とサプライ品のステータスに関する情報を HP に送信するには、 [HP へ送信]チ 
ェックボックスをオンにします。 

6. [適用]をクリックします。 
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セキュリティ 

以下の図と表に、[セキュリティ】画面の使用方法を示します。 
図 3-8 [セキュリティ]画面 


m 


HP LaserJet M 9050 MFP / 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 



Device liifoiiiiation 

L.iiHjunye_ 

Dote & Time_ 

Wnke Time 


厂 Cancel Job Button 
1^ Pause/Resume 
P 7 Continue Button 


Other Links 

h£ instant sufiporl 


Shoo for Supplies 


Product Support 


Disabling these ports will allow users to print only through a network connection. 
「 Disable Direct Ports 

Note: The device will automatically turn off then on after this setting is applied. 


表 3-6 

セキュリテイ 

Apply | Cancel | 

番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 8ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動丨 を参照して 
ください。 

2 

パスワード設定 

許可されていないユーザーによる HP 内蔵 Web サーバへのアクセスを防ぐ 
には、セキュリティパスワードを設定します。 

3 

オプションの設定 

[情報]タブに[印刷ページ]を表示するかを設定したり、デバイスステータ 
スページに表示するオプションを選択することができます。 

4 

ダイレクトポート 

口ーカルポートを無効化し、ネットワーク接続を通じた印刷アクセスのみ 
を許可します。 
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認証マネージャ 


[認証マネージャ】画面では、ユーザーがログインしないと使用できないデバイス機能を設定します。 
以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 

図 3-9 [認証マネージャ]画面 


HP LaserJet Ml 9050 MFP /192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 



表 3-7 

認証マネージャ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

詳細については. 「8ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 IIを参照してくださ 
し、。 

2 

ホーム画面アクセス 

[ホーム]画面にアクセスするためのログイン方法を指定します。 

3 

デバイス機能 

以下の機能にアクセスするためのログイン方法を指定します。 

• コピー 

• 電子メールへの送信 

• ファックス送信 

• フォルダに送信 

• ジョブの保存 

• 保存ジョブの作成 

• デジタル送信サービス （DSS) セカンダリ電子メール 

• デジタル送信サービス （DSS) ワークフロー 

4 

今後のインストール対象 

将来インストールされる新機能にアクセスするためのログイン方法を指定します。 
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LDAP 認証 

[ LDAP 認証]ぺージは、デバイスユーザーを認証するための LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol) サーバを設定するのに使用します。[認証マネージャ]ページの1つまたは複数のデバイス機 
能のログイン方法として [LDAP 認証]を選択した場合、ユーザーがこれらの機能にアクセスするに 
は、有効な認証情報（ユーザー名とパスワード）を入力する必要があります。 

認証は、2つの独立した部分で構成されています。デバイスは、まずユーザーの認証情報を LDAP サ 
—バに対して確認します。デバイスのユーザーが有効な認証情報を指定して認証された場合、デバイ 
スはユーザーの電子メールアドレスと名前を検索します。いずれかの手順が失敗すると、ユーザー 
は、 LDAP 認証が必要であると設定されている機能へのアクセスが拒否されます。 

[ LDAP 認証]ページを使用して LDAP サーバにアクセスし、ユーザー情報を検索するのに使用するパ 
ラメータを設定できます。このページは、[認証マネージャ]ページの[サインイン方法]で [LDAP] を 
選択した場合にのみ適用されます。以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 


図 3-10 [ LDAP 認証]画面 


I HP LaserJet M 9050 MFP /192.168 .0.10 

■ HP LaserJet M 9050 MFP Series 



表 3-8 LDAP 認証 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

ユ—— 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」」 を参照してくださ 
い。 

2 

LDAP サーバのバインド 
方法 

[LDAP サーバのバインド方法]設定は、デバイスが LDAP サーバにどのようにアク 
セスするかを決定します。最適な方法については、 LDAP サーバ管理者にお問い合 
わせください。 



• シンプル-選択した LDAP サーバは暗号化をサポートしません。パスワードを 
入力した場合、パスワードも暗号化されていない状態でネットワーク経由で送 
信されることに注意してください。 



• シンプル (SSL 経由）-選択した LDAP サーバは、 SSL (Secure Sockets Layer) 
プロトコルを使用して暗号化をサポートします。ユーザー名とパスワードを含 
むすべてのデータが暗号化されます。 LDAP サーバは、 SSL をサボートするよ 
うに設定する必要があります。これには、身元情報を確定する認証の設定も含 
まれます。 
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表 3-8 LDAP 認証（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

また、デバイスのネットワークインタフェースを認証局 （CA) 証明書とともに 
設定して、 LDAP サーバを検証する必要があります。 CA 証明書は、 Web イン 
タフェースの[ネットワーキング]タブで設定します。一部の LDAP サーバ設 
定では、クライアント証明書も要求され、これも[ネットワーキング]タブで設 
定します。 

3 

LDAP サーバ 

[LDAP サーバ]設定は、デバイスユーザーを認証するのに使用する LDAP サーバの 
ホスト名または IP アドレスです。 SSL を使用する場合は、ここに入力した名前と 
アドレスが、サーバが送信する証明書の名前と一致する必要があります。 



アドレスを縦棒（「1」、 ASCII 0x7c) で区切ることで、このフィールドに複数のサー 
バを指定することができます。この機能は、プライマリサーバとバックアップサ 
ーバを指定する場合などに使用できます。ネットワークインタフェースは、1つの 
認証局 (CA) 証明書のみをサポートしているため、リスト内のすべての LDAP サー 
パは同じ CA を使用する必要があります。 

4 

ホート 

[ポート]設定とは、サーバが LDAP 要求を処理している TCP/IP ポート番号のこと 
です。通常、バインド方法が[シンプル]の場合はポート389で、[シンプル （SSL 経 
由)】の場合はポート636です。 

5 

デバイスのユーザーの認 
証情報を使用 

[デバイスのユーザーの認証情報を使用]方法では、バインドプレフィックスを使用 
します。これは、ユーザー DN (Distinguished Name: 識別名）を構成するために、 
ユーザーがコントロールパネルと[バインドおよび検索ルート]に入力する文字列で 
す。構成済みのユーザー DN は、ユーザーを認証する目的で使用されます。 



[バインドプレフィックス]設定は、認証用のユーザーの識別名 (DN: Distinguished 
Name) を構成するのに使用される LDAP 属性です。このプレフィックスは、コン 
トロールパネルに入力したユーザー名と組み合わせて、相対識別名 （RDN: Relative 
Distinguished Name) を形成します。通常使用されるプレフィックスは 「CN」 
(common name (一般名)の略）または 「UIDj (user identity (ユーザー ID) の略）で 
す。 

6 

LDAP 管理者の認証情報 
を使用 

[LDAP 管理者の認証情報を使用]では、管理者のユーザー DN の構成を試みる代わ 
りに、管理者のユーザー DN の検索を試みます。 



[Administrator DN (管理者 DN)] とは、 LDAP ディレクトリに対する読み取りアクセ 
ス権を持つユーザーの DN のことです。ここで入力するアカウントは、ディレクト 
リに対する管理者アクセス権を持っている必要はありません。読み取りアクセス権 
で十分です。 



[Administrator Password (管理者パスワード)]とは、 [Administrator DN (管理者 DN)] 
フィールドに入力したユーザー DN を持つユーザーのパスワードのことです。 

7 

バインドおよび検索ルー 
卜 

[デバイスのユーザーの認証情報を使用]方法を選択した場合は、認証の両方の段階 
で[バインドおよび検索ルート]の値が使用されます。認証情報の検証段階で、この 
値は RDN に組み合わされてユーザーの完全な識別名 (DN) が構成されます。ユーザ 
一情報の検索段階で、この値は検索が開始される LDAP エントリの DN です。 



[LDAP 管理者の認証情報を使用]方法を選択した場合、[バインドおよび検索ルー 
卜]は検索ルートとしてのみ使用されます。 LDAP ディレクトリのベースの検索ル 
—卜を指定することができます。デバイスは、 LDAP ツリー全体で、デバイスに入 
力したユーザー名に対応するユーザーオブジェクトを検索します。 

8 

LDAP 属性と共に 

LDAP データべース内でデバイスユーザーの情報を検索するときに、このフィール 
ドに指定した属性の内容が、認証時に入力したユーザー名と比較されます。この属 
性は、通常、[バインドブレフィックス]と同じです。 

9 

次の属性を使用する電子 
メーノレアドレス 

LDAP データベースでデバイスユーザーが見つかった後に、[次の属性を使用する 
電子メールアドレス...]フィールドに指定した LDAP 属性を使用して、ユーザーの 
電子メールアドレスがデータベースから取得されます。 


40 


第3章[設定]画面からの製品の設定 


JAWW 












表 3-8 

LDAP 認証(続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

10 

および属性を使用する名 
前 

ユーザーの表示名が[および属性を使用する名前]フィールドに指定した LDAP 属性 
から取得されます。 

11 

テスト 

テスト機能は、設定を適用する前に設定の有効性をテストするのに使用します。こ 
のボタンをクリックすると、デバイスのコントロールパネルでログインする場合と 
同様に、ユーザー認証情報を入力するように求められます。入力した認証情報が認 
証され、 LDAP データベース内でユーザー情報が見つかった場合、ログインが成功 
したことを示すメッセージが表示されます。そうでない場合は、認証が失敗した理 
由を示す エラー メッセージが表示されます。 
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Kerberos 認証 

Kerberos 領域に対してユーザーを認証するようにデバイス（多機能周辺機器 (MFP) または Digital 
Sender) を設定するには、 [Kerberos 認証]ぺージを使用します。[認証マネージャ]ぺージで 1 つまた 
は複数のデバイス機能のログイン方法として [Kerberos 認証]を選択した場合、ユーザーがこれらの機 
能にアクセスするには、有効な認証情報（ユーザー名、パスワード、および領域）を入力する必要があ 
ります。 

認証は、 2 つの独立した部分で構成されています。デバイスは、まずユーザーの認証情報を KDC に 
対して確認します。デバイスのユーザーが有効な認証情報を指定して認証された場合、デバイスはユ 
—ザーの電子メールアドレスと名前を検索します。いずれかの手順が失敗すると、ユーザーは、 
Kerberos 認証が必要であると設定されている機能へのアクセスが拒否されます。 


[Kerberos 認証]ぺージを使用して LDAP サーバにアクセスし、ユーザー情報を検索するのに使用する 
パラメータを設定できます。このページは、[認証マネージャ]ページの[ログイン方法]で [Kerberos 
バージヨン 5] を選択した場合にのみ適用されます。 

以下の図、表、および手順に、この画面の使用方法を示します。 

図 3-11 [ Kerberos 認証]画面 


HP LaserJet M90S0 MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Information || Settings Diqital Sending_[)_ Networking 


Kerberos Authentication 


Enter information about the Kerberos Realm (Domain). 
Kerberos Default Realm (Domain): 

Kerberos Server Hostname: 

Kerberos Server Port: 


Enter the method and credentials used to access the LDAP server. The user will not be fully authenticated until the LDAP protocol retrieves the user's e-mail address. 
LDAP Server Bind Method: 



「Kerberos 


|389 


Enter the information used to search the LDAP database for the user's e-mail address. 


and name using the attribute of 


表 3-9 

Kerberos 認証 

| Apply | Cancel | 

番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 8ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の 
移動」 を参照してください。 

2 

Kerberos デフオルト領域 

[Kerberos デフオルト領域]は、 Kerberos 領域（ドメイ 
ン）に対応する完全認証されたドメイン名です。 

3 

Kerberos サーバーホスト名 

[Kerberos サーバーホスト名]は、 DNS (Domain Name 
Service: ドメインネームサービス）が利用可能で正しく 
設定されている場合は、 [Kerberos デフオルト領域]と同 
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表 3-9 Kerberos 認証（続き ) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

じ値を設定することができます。デバイスは、 DNS を使 
用して、ネットワーク上で最初に使用可能な KDC 
(Kerberos Domain Controller: Kerberos ドメインコント 
口ーラ）を検索します。 DNS が使用できない場合は、 
Kerberos サーバの IP アドレスを使用できます。 

4 

Kerberos サーバーポート 

[Kerberos サーバーポート]とは、 Kerberos の認証方法 
によって使用されるデフオルト IP ポートのことです。デ 
フオルトはポート88ですが、ネットワーク環境ごとに 
異なる値を設定できます。デフオルトポートが機能しな 
い場合は、適切なポートを判断するために、 IT 管理者に 
お問い合わせください。 

5 

LDAP サーバのバインド方法 

[LDAP サーバのバインド方法]は、デバイスが LDAP サ 
—バにどのようにアクセスするかを決定します。 

6 

認証情報 

[認証情報]設定セクシヨンは、 LDAP サーバへのバイン 
ド（認証）を行うときに、どの認証情報を使用するかを決 
定します。 



• [デバイスのユーザーの認証情報を使用]を選択した 
場合は、 LDAP サーバにアクセスするために、デバ 
イスのユーザー認証情報（そのデバイスのコントロ 
ールパネルから入力したもの）が使用されます。こ 
の方法には、期限切れになる可能性のあるユーザー 
名とパスワードを、デバイスの中に保存する必要が 
ないという利点があります。 



• [公開認証情報を使用]が選択され、ユーザー認証情 
報が使用できない場合は、 LDAP サーバにアクセス 
するために、入力済みのユーザー名とパスワードが 
使用されます。何らかの理由で、デバイスのユーザ 
—が LDAP データに対する読み取りアクセス権を持 
っていない場合は、この方法を使用する必要があり 
ます。 

7 

LDAP サーバ 

Windows の Active Directory 環境では通常、 LDAP サー 
バは Kerberos サーバと同じです。 

8 

ポート 

[ポート]は、 LDAP プロトコルが LDAP サーバと通信す 
るために使用する IP ポートのことです。通常は、ポー 
卜389またはポート3268です。 

9 

検索ルート 

[検索ルート]は、アドレスの検索を開始する LDAP ディ 
レクトリ構造内のエントリの識別名 （DN) です。識別名 
は、カンマで区切られた「<属性>=<値>」で構成されま 
す。 



注記： 一部の LDAP サーバでは、検索ルートを空のま 
まにしておくこともできます（この場合、ルートノード 
を指定したとみなされます)。検索ルートでは、大文字と 
小文字は区別されません。 

10 

LDAP 属性と共に 

LDAP データベースでデバイスユーザーが見つかった後 
に、[入力された名前を照合]フィールドに指定した LDAP 
属性を使用して、ユーザーの名前がデータベースから取 
得されます。 

11 

次の属性を使用する電子メールアドレス 

LDAP データベースでデバイスユーザーが見つかった後 
に、[次の属性を使用する電子メールアドレス]フィール 
ドに指定した LDAP 属性を使用して、ユーザーの電子メ 
ールアドレスがデータベースから取得されます。 

Windows の Active Directory 環境では、この属性は通 
常、 mail です。 
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Kerberos 認証タスク 

Kerberos はネットワーク認証プロトコルです。セッションチケットとともに配信される秘密鍵を使 
用して、クライアント/サーバアプリケーションにセキュリティ保護された認証を提供するように開 
発されています。 

ここで説明している手順を実行する前に、以下の手順を実行する必要があります。 

1. Microsoft LDP ツールをインス！ルします。 

2. LDAP サーバを検出します。 

3. LDP を設定します。 

これらの手順を実行したら、次の 44ぺージの 「 Kerberos 認証の初期化 I の手川頁を実行します。 

Kerberos 認証の初期化 

以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証を初期化します。 


ぽ 注記： 内蔵 Kerberos 認証は、認証プロセスでセッションチケットを使用します。セッションチケ 
ットには、キー配布センター （ KDC ) と製品の両方によってタイムスタンプが付けられます。それぞ 
れのタイムスタンプの違いは5分以内でなければなりません。そのためには、 KDC と製品の時刻を 
同じに設定します。 


1. Web ブラウザで HP EWS を開きます。 

2. [設定]タブを選択して、 [Kerberos 認証】を選択します。 

3. [Kerberos 認証サーバーにアクセス中]セクションで、以下の手順を実行します。 

a. [Kerberos デフオルト領域（ドメイン)]フィールドにドメイン名を入力します。ドメイン名 
では大文字と小文字が区別され、大文字のみを使用する必要があります。たとえば、 
TECHNICAL . MARKETING のように入力します。 

b. [Kerberos サーバーホスト名の入力]フィールドにサーバーの IP アドレスを入力します。 
たとえば、 15.62.64.203 ( IP アドレス）のように入力します。 


W 注記 ：— [Kerberos サーバーポート]フィールドは、自動的に [88] と入力されます 。一 

4. [LDAP サーバにアクセスしています]セクションで、以下の手順を実行します。 

a. [LDAP サーバのバインド方法]ドロップダウンメニューから [Kerberos] を選択します。 

b. 使用する認証方法をクリックして選択します。 

[公開認証情報を使用]を選択した場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。 


& 注記： LDP 画面でどのようにユーザー名を設定したかに注意してください。ユーザー名 
は、 LDP トレースのデバイスユーザーの DN 値内に定義されていて、標準の Windows ド 
メインアカウントフォーマットではありません。フォーマットは通常、完全な電子メール 
アドレスで、 @ xx . xx も含まれます。 
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c. [LDAP サーバ】フィールドに LDAP サーバを入力します。 

d. [ポート]フィールドに「389」と入力します。 

5. [LDAP データベースを検索中]セクションで、以下の手順を実行します。 

a. [検索ルート]フィールドに検索プレフィックスを貼り付けます。 

b. [LDAP 属性と共に]フィールドに 「 sAMAccountName 」 と入力します。 

c. LDP トレースでデバイスユーザーの電子メールアドレスを検索します。電子メールアドレ 
スを定義している属性をコピーして、 [Retrieve the device user' s e-mail address using 
attribute of] フィールドに貼り付けま^"。 

—部の Kerberos 環境では、非常に特殊な属性を使用する必要があります。ここでは 、 mail 
の代わりに userPrincipalName 属性を使用しています 0 

d. LDP トレースで、デバイスユーザーの[属性を使用する名前]を探します。名前を定義して 
いる属性をコピーして、それを[および属性を使用する名前]フイールドに貼り付けます。 


啟 注記： Kerberos 環境では、 displayName の代わりに cn を使用する必要があります。 
e. [適用]をクリックします。 

これらの手順が完了したら' 次の 「 45 ページの 「 Kerberos 認証の認証マネージャの設定 1 1の手順 
に進みます。 

Kerberos 認証の認証マネージャの設定 

以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を続けます。 

1. HP EWS の[設定]タブの[認証マネージャ】をクリックします。 

2. 以下の手順を実行します。 

a. [ホーム画面アクセス]セクションで、[スリープ復帰時にサインイン]ドロップダウンメニ 
ューから [Kerberos] を選択します。 

b. [デバイスの機能]セクションで、認証する機能のドロップダウンメニューから [Kerberos] 
を選択します。 

c. オプション：[今後のインストール対象]セクションの[新規にインストールした機能]ドロッ 
プダウンメニューから [Kerberos] を選択します。このオプションを選択することで、新し 
いデバイス機能が製品にインストールされたときに、それらに Kerberos 認証が自動的に適 
用されます。 

3. [適用]をクリックします。 

これらの手順が完了したら、次の 「45 ぺージの r Kerberos 認証のアドレス設定 1 1の手順に進みま 


Kerberos 認証のアドレス設定 

以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を続けます。 

1. HP EWS の[デジタル送信]タブの [LDAP 設定】をクリックします。 

2. [デバイスから LDAP アドレス帳への直接アクセスを許可する]チェックボックスをクリックし 
てオンにします。 
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3. [Accessing to LDAP Server] セクションで、以下の手順を実行します。 

a. [LDAP サーバのバインド方法]ドロップダウンメニューから [Kerberos] を選択します。 

彦 注記： Kerberos 認証が正しく機能するためには、[アドレス設定]画面と [Kerberos 認 
証]画面の [ LDAP サーバのバインド方法]が一致している必要があります。 

b. [認証情報]で[公開認証情報を使用]オプションをクリックして選択します。 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力します。 

[Kerberos デフォルト領域（ドメイン）]を入力します。たとえば、 
TECHNICAL . MARKETING のように入力します。 

[ Kerberos サーバーホスト名]を入力します。たとえば、 「 myserver . hp . comj と入力 
します。 

[ Kerberos サーバーポート]を入力します。たとえば、88のように入力します。 

c . [ LDAP ザーパ]を入力します。たとえば、 15.98.10.51 のように入力します。 

d. ポート番号を入力します。たとえば、389のように入力します。 

4. [データベースの検索]セクションで、以下の手順を実行します。 

a. [ 検索ルート ] フィールドに検索プレフィックスを入力します。 

b. [デバイスユーザー情報の取得方法]ドロップダウンメニューの3つのオプションのいずれ 
かを選択します。適切なオプションはネットワ _ ク環境によって異なります。 

LDAP アドレス設定で Exchange 5.5 サーバを使用している場合は、 [Exchange 5.5 の 
デフォルト]を選択します。 

。 Windows 2000以降のネットワーク環境の場合は、[アクティブディレクトリのデフォ 
ルト]を選択します。 

。 特殊なネットワーク環境の場合は、[カスタム】を選択します。 

5. 適用をクリックします。 

これらの手順が完了したら、次の 「 46 ぺージの 「 MFP コントロールパネルを使用した Kerberos 
認証の設定丨 I の手順に進みます。 

MFP コントロールパネルを使用した Kerberos 認証の設定 

以下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を完了します。 

1. MFP で、コントロールパネルのメイン画面の任意のオプションをタッチします。画面に認証の 
要求が表示されます。 

歐 注記:一一 f 孕一名(よ了 LDPT" レー^)デバイスユーザーの DN 値内に定義されてし' Y7 通 

常、 @ xx . xx を含む完全な電子メールアドレスです。 


2. MFP コントロールパネルのタッチスクリーンキーパッドを使用して認証を入力し、 [0K 】 をク 
リックします。電子メールなど、選択したオプションが表示されます。 
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デバイス PIN 認証 


[認証マネージャ]ページの1つまたは複数の[デバイスの機能]で [ PIN 認証]を選択した場合、ユーザ 
—はこれらの[デバイスの機能]にアクセス する 前に、 PIN の入力を要求され ます。 PIN の入力が正し 
くなかった場合、ユーザーは前の画面に 戻ります。 PIN を正しく入力した場合、ユーザーは、その PIN 
を使用す るすべ ての機能にアクセス できるようになります。 たとえば、[コピー]を[グループ 1] の 
PIN 、 [電子メール]と[ファックス]を[グループ 2] の PIN に設定で きます。 

以下の図に、[デバイス PIN 認証]画面を示します。 

図 3-12 [デバイス PIN 認証]画面 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


| Information _[J Settings Diqital Sending__)J_ Networking i_ 



Security 

Aiitlieiiticotion Moimyei 
LDAP Aulhenllcalton 
Kerberos Authentication 
| Device PIN 
(tear PM 
Edit Other Links 
Device liiforin<itioii 

Laniwage_ 

Date & Time 



Device PIN 

If PIN Is selected as the Authentication Method in the Authentication Manager, set Group 1 PIN to control access to features requiting authentication. 

Enter PIN: 

Confirm PIN: 

Enter PIN: f 

Confirm PIN: 


Help 


Apply! Cancel I 
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ユーザ _ PIN 認証 

[ユーザー PIN 認証]ページを使用すると、デバイスに対する一度に1つのユーザー PIN レコードの 
追加と、すでにデバイスに保存されたユーザー PIN レコードの編集または削除を実行できます。 

また、一度に1つずつ追加する代わりに、デバイスの[インポート/エクスポート]機能を使用して大 
きなユーザーリストを一度に口 ードすることもできます。 

各ユーザーがデバイスにアクセスするときに、自分の PIN を入力するようデバイスを設定することも 
できます。この認証オプションを設定するには、次の手順に従います。 

• [デジタル送信の詳細設定]に該当するデバイスでは、 [ EWS の設定]タブを使用し、[認証マネー 
ジャ]を選択し、次に[スリープ復帰時にサインイン]と[電子メール送信]の各ドロップダウンメ 
ニューから[ユーザー PIN ] を選択します。 

• [Digital Send Simple (デジタル送信の簡易設定)]に該当するデバイスでは、 ユーザー PIN レコー 

ドがデバイスに対して追加された直後に、 ユーザーアカウントを 持つ ユーザー だけがそのデバ 
イスにアクセスできるように自動的に制限が加えられ、 コントロール パネルですべての ユーザ 
—に対して PIN の入力が要求されるようになります。 


以下の図に、[ユーザー PIN 認証]画面を示します。 
図 3-13 [ユーザー PIN 認証]画面 


■ HP LaserJet M 9050 MFP /10.10.48.106 

IHP LaserJet M 9050 MFP Series 


J_ Information ij settings \[ Digital Sending jj_ Networkinp 


Coiifiguie Device 
Tray Sizes/Types 
E-mail Server^ 
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Security 
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Device PWI 


|Usei PIN 
Edit Otliei 
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User PIN 


This page lets you add, edit, or delete users who are allowed to use various device functions such as copy, 加 (,and digital sending. Click Help for more Information. 


> To add a new user, click Add New User 


Add New User... 


Other Links 

Device liiforination 
Language 
Dnte& Time 




• To edit a user, select the entiy in the list and then click Edit User. 

• To delete a user, selectthe entry in the list and then click Delete User. 

Type a name, or select from the authorized user list 



Name 

Address 


anyoneOyourdomai n. com 
emailaddress 


Delete User... | 

Delete All Users... 


Help 


新規ユーザーを追加 

[新規ユーザーを追加…]をクリツクすると、新規ユーザーと PIN を追加できます。自動的に[ユーザー 
を追加]ページに移動します。ここには、タスクを完了するための手順が掲載されています。 
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新規ュ_ザ_の追加 


新規ユーザーと PIN を追加するには、次の手順に従います。 

1. [新規ユーザーを追加...]をクリックします。[ユーザーを追加]ぺージが表示されます。 

2. [名前]フィールドに、ユーザーの名前を入力します。最大の長さは245文字です。使用している 
言語によっては、これより短くなります。 

3. [電子メールアドレス]フィールドに、ユーザーの電子メールアドレスを入力します。長さは255 
文字未満にする必要があります。 


W 注記： デバイスで電子メールアドレスの確認機能が有効になっている場合は、その電子メー 
ルアドレスの中に「@」記号が含まれている必要があります。 


4. [ユーザーアクセス PIN ] フィールドに、ユーザー PIN を入力します。長さは4〜8桁である必 
要があります。 

5. 新規ユーザーの電子メールアドレスをデバイスのアドレス帳に追加する場合は、[ユーザーを自 
動的に電子メールアドレス帳に追加する]チェックボックスをオンにします。 

6. [適用]をクリックして新規ユーザーと PIN をデバイスに保存します。 

既存 ユーザーの 編集または削除 

デバイスに保存された任意のユーザーを編集または削除することもできます。 

ユ_ザ_の編集 

既存ユーザーを編集するには、次の手順に従います。 

1- 編集するユ_ザ_をユ_ザ_リストから選択します。[検索]フィ _ ルドに、特定のユーザーの名 
前を入力することもできます。 

2. [ユ ーザーを編集...]をクリックします。 [ユ ーザーを編集]ぺージが表示されます。 

3. [名前]、[電子メールアドレス]、[ユーザーアクセス PIN ] の各フィールドで、必要な変更を加え 
ます。 

4. [適用]をクリックして編集結果を保存します。 

ユ _ザ_の削除 

既存エントリを削除するには、次の手順に従います。 

1- 削除するユ_ザ_をユ_ザ_リストから選択します。[検索]フィ _ ルドに、特定のユーザーの名 
前を入力することもできます。 

2. [ユーザーを削除…]をクリックします。[ユーザーを削除]ぺージが表示されます。 

旨 注記： デ / T 7 スからす^て ( dST - ザ ー pin レコー ト 7 ^ mWt るには、1子べてのユーザー 

除]をクリックします。最初にユーザ _ レコ _ ドのバックアップを作成するには、デバイスの 
[インポート/エクスポート]機能を使用してこの作業を実行できます。 


3. 表示されるページで、選択したユーザーを削除することを確認するメッセージが表示されます。 
[0 K ] をクリックし、選択内容を確認します。ユーザーレコードが削除されます。 
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その他のリンクの編集 

[その他のリンクの編集]画面は、目的の Web サイトに最大5つのリンクを追加したり、カスタマイ 
ズするのに使用します。これらのリンクは 、 HP EWS のすベての画面で、左側のナビゲーシヨンバ 
—の下のその他のリンクボックスに表示されます。3つの固定リンク （[hp Instant Support 】、 [サプ 
ライ品の購入]、および[製品サボート])が設定されています。以下の図、表、および手順に、この画 
面の使用方法を示します。 



表 3-10 その他のリンクの編集 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、 

または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

詳細については、 8ぺ一 

ジの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動丨 を参照して〈ださ 


ユ—— 

い0 


2 

リンクを追加 

ユーザー定義リンクを追加します。 

3 

ューザ定義のリンク 

追加されたユーザー定義リンクが表示されます。リンクを削除するには、この領域 
を使用します。 

4 

その他のリンク 

[hp Instant Support] 

特定の問題を解決するのに役立つ Web リソース 
に接続したり、製品で使用可能な追加サービス 
を確認することができます（シリアル番号、エラ 
一状況、およびステータスなどの詳細情報が HP 
カスタマ ■ ケアに転送されます。 Hewlett- 
Packard 社はこの情報を機密情報として取り扱 
います)。 



[サプライ品の購入] 

サプライ品をオンラインで注文することができ 
る Web ページに接続します。 



[製品サポート] 

HP Web サイトに掲載されている特定の製品の 
ヘルプにアクセスできます。 


リンクの追加 

リンクを追加するには、以下の手順に従います。 

1. [リンクを追加]に、リンクの URL と HP EWS に表示するリンク名を入力します。 

2. [リンクを追加]をクリックします。 
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リンクの削除 

リンクを削除するには、以下の手順に従います。 

1. [ユーザー定義のリンク]で、削除するリンクを選択します。 

2. [選択したリンクを削除]をクリックします。 
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デバイス情報 

[デバイス情報]画面は、デバイス名を指定したり、アセット番号を割 y 当てたり、会社名、デバイス 
の管理担当者、デバイスの物理的な設置場所を設定するのに使用します。この画面には、デバイスの 
名前、デバイスモデル、およびシリアル番号も表示されます。 


図 3-15 [デバイス情報]画面 

m 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J_ Information _[| Settings [J Digital Sendinq (J_Networking J_ 



Authentication Manager 
LDAP Authentication 
Kerberos Aiitheiitic<ition 
Device PIN 



Device Information 



HP LaserJet M 9050 MFP 


HP LaserJet M 9050 MFP 
CXKXXA 


Apply! Cancel I 


歐 注記： 丄デバイス情報]ぎ面;^更を行った場合は、[適用]をクリックして変更を保存します。 

ここに入力した情報は、[情報]タブから表示可能な[デバイス情報]画面に表示されます。また、製品 
が送信する電子メールメッセージにも表示されます。この情報は、サプライ品を交換したり、問題を 
解決する際に製品の設置場所を把握するのに便利です。 
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[言語】画面は、 HP EWS の画面に表示される言語を選択するのに使用します。以下の図と表に、この 
画面の使用方法を示します。 


図 3-16 [言語]画面 


| HP LaserJet M90S0 MFP/ 192.168 .0.10 

IHP LaserJet M 9050 MFP Series 



注意： [プリンタ語でページを表示します]または[言語を選択]を選択すると、 HP EWS を使用する 
すべてのユーザーの言語が変更されます。 

表 3-11 

言語 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS の タブと メニュー 

詳細については. 「8 ページの 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動1 丨 を参照して 
ください。 

2 

ブラウザ語でページを表示しま 
す 

この機能は、 Web ブラウザで選択されている言語を検出して、 HPEWS の 
画面を同じ言語で表示するのに使用します。 


(これはデフオルトの設定です） 


3 

プリンタ語でページを表示しま 
す 

この機能は、デバイスのコントロールパネルで選択されている言語を検出し 
て、 HP EWS の画面を同じ言語で表示するのに使用します。 

4 

言語を選択 

HP EWS 画面の言語を選択します。 


注記： デフオルトの言語は、 Web ブラウザで現在使用している言語です。ブラウザとコントロー 
ルパネルの両方とも HP EWS が対応していない言語を使用している場合は、デフオルトで英語が選 
択されます。[言語]画面で変更を行った場合は、[適用]をクリックして変更を保存します。 



































日付と時刻 

[日付と時刻]画面は、製品の時刻を更新するのに使用します。以下の図と表に、この画面の使用方法 
示します。 


図 3-17 [日付と時刻]画面 


m 


HP LaserJet M 9050 MFP / 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J_ Information II Settings \[ Digital Sending Networkinq i_ 

Date & Time 


Tray Siz< 
E-inail S< 


Alerts 

AutoSend_ 

Securer 

Authentication 
LDAP AuthenBcati 
Kerberos Autlieiilic<ition 
Device PIN 
User PIN 
Edit Otliei Links 
Device lufoi motion 
Languape 


~ "^^mCmreir 

レ uu/ 

g0l 

lion 


rent Date 

ブ |sep j/fiT 


Datemme Format I 


| 〇 8 [37 fPMj 

Clock Drift Correction 


❺ 


Apply I Cancel I 


|Date&1nne 


表 3-12 

日付と時刻 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動丨丨 を参照し 
てください。 

2 

現在の日付/現在の時刻 

EWS を開いたときの製品の日付と時刻が示されます。いずれかが正しくな 
い場合、 rr 管理者は製品のコントロールパネルまたはこの hpews ペー 
ジで変更することができます。 

3 

日付/時刻の形式 

日付/時刻の形式を設定します。 

4 

クロックのドリフト補正 

ネットワークタイムサーバを設定するには、このボタンをクリックしま 
す。これにより、選択したネットワークタイムサーバを使用してクロック 
のドリフトが補正されます。詳細については、 55ページの「クロックの 
ドリフト補正」 を参照してください。 

5 

更新 

画面に表示される製品の日付と時刻を更新するには、このボタンをクリッ 
クします。詳細については、 55ページの「日付/時刻の形式」 を参照して 
ください。 
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日付/時刻の形式 


[日付と時刻-形式]画面で、日付や時刻の表示形式を選択できます。以下の図に、[日付と時刻-形 
式]画面を示します。 

図 3-18 [日付と時刻-形式]画面 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Information JJ Settings Digital Sending [J_ Networking I 


Coiifiyuie Device 



Aiitlieiitication Managei 
LDAP Aiitlieiiticotion 
Kerheros Authentication 
Device PIN 


Date/Time Format 

MMM DDYYYY 
广 DDMMMYYYY 
汉 YYYYMMM DD 




Device Infoiin.ition 



OKI Cancel J 


クロックのドリフト補正 

[日付/時刻■クロックのドリフト補正]画面は、クロックのドリフト補正を有効にするのに使用しま 
す。以下の図に画面を示します。 


図 3-19 [日付と時刻-クロックのドリフト補正]画面 


HP LaserJetM 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J_ Information |J Settings Digital Sending (] Networklnq 


Configure Device 
Tiay Sizes.Types 
E-inail Server 
AWVtS _ 

AutoSend _ 

Securer_ 

Aiitlieiitication Maiuiyei 
LDAP Aiitheiitic<ition 
Keibeios Airtheiitication 

Device PM _ 

User PIN 

Edit Other Links 

Device liifonnntion 


Date & Time - clock drift correction 


When enabled, this feature will find a Network Time Server (NTS), If available, and automatically correct the clock drift If another server Is preferred, enter that servers IP address. 
17 Enable Clock Drift Correction 


Network Time Server Address 
Local Port to Receive Time from Server 
Time Server Status 

Note: This feature corrects the clock diift; it does not set the clock. 


[boidc02.sakson.corp 


11230 


(10.10.48.14) 

(1100-1900) 


The server has been configured and is responding 
Automatically Find Server 


|Date& 


OKl Cancel I 


製品のクロックのドリフトを補正するためのネットワークタイムサーバを設定するには、以下の手 
順を使用します。 


m 注記： この手順を実行することでクロックのドリフト（時間が遅れるまたは進む）は防止できます 
が、クロックはネットワークタイムサーバのクロックと同期されません。 


1. [クロックの ドリフト補正を有効にする]チェックボックスを選択します。 

2. [ネットワーク タイム サーバのアドレス]フィー ルドに、製品のクロックのドリフトを補正する 
のに使用するクロックの TCP/IP アドレスまたはホス ト 名を入力します。 


歐 注記： または、[サーバの自動検索]ボタンをクリックし、ネットワーク上でタイムサーパを検 
索して、このフイールドを自動的に入力することもできます。 
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3. [口 _ カルポ _ 卜を使用してサ _ パから時刻を受信】フイールドに、適切なポ_卜の値を入力しま 
す。 

4. [0 K ] をクリックします。 


啟 注記： この画面は、クロックの設定ではなく、クロックのドリフト補正用のタイムサーバの設定に 
使用します。クロックを設定するには、メインの[日付と時刻]画面を使用します。詳細については、 
「54 ページの「日付と 時刻」」 を參照してください。 
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スリープ復帰時刻 

IT 管理者は[スリープ復帰時刻]画面を使用して、製品のスリープ復帰時刻とスリープ遅延を日単位で 
設定することができます。たとえば、07:30にスリープから復帰して、初期化と校正を完了し、08:00 
までに製品が使用可能となるように設定できます。管理者は、曜日毎に異なるスリープ復帰設定を1 
つ設定できます。また、電力を節約するために、スリープ遅延を設定して、無操作状態が一定時間続 
いたら製品の電源を自動的にオフにすることもできます。 


図 3-20 [ スリープスケジュール ] 画面 

m 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J Informatii 


ior^L S< 

~o 


settings |J Digital sending ij Networking ] 


Wake Time 



表 3-13 

スリープスケジュール 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュ 

詳細については、「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動丨丨 を参照して〈だ 
さい。 

2 

スリープ復帰時刻 

スリープ復帰設定を使用する曜日を1つまたは複数選択して、製品の電源をオン 
にする時刻を設定します。 

3 

スリープ遅延 

製品がスリープモードに入るまでのアイドル時間を設定します。スリープモード 
では、エネルギー消費量が少なくてすみます。 
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4 デジタル送信オプシヨンの設定 


管理者は、[デジタル送信]タブの画面を使用して、一部の製品が提供しているデジタル送信機能を制 
御することができます。 


m 注記： 一部の製品でサボートされていない画面もあります。 
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全般的な設定 


[全般的な設定]画面は、デジタル送信管理者情報を設定するのに使用し ます。 以下の図と表に、この 
画面の使用方法を 示します。 


図 4-1 [全般的な設定]画面 

m 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J information 


[Geneial Setting^ 


w 


_[| Digital Sending |J_Neteorlanq 


General Settings 


E-mail Settings 


E-mail Address Book 
Fax Address Book 
Import.'Export 

LDAP Settings _ 

Loij 

Prefeieiices 


This page lets you add or edit administrator settings. Click Help for more information. 




Other Links 

ho instant support 

Shoo for Supplies 

Product Support 


iO 

❸ 


The device uses this information to send digital send job information to the administrator. 
Name (recommended): 


.Phone Number (optional): 


E-mail address (recommended): 


❺ 


Location (optional): 


Apply | Cancel I 


表 4-1 

全般的な設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュ 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動丨 1を参照してく 
ださい。 

2 

名前 

管理者の名前を入力します。 

3 

電子メールアドレス 

管理者の電子メ ールアドレスを入力します。正しくない形式の電子メールアド 
レスは拒否されます。 

4 

電話番号（オプション） 

管理者の電話番号を入力します（オプション)。 

5 

場所（オプション） 

管理者の場所を入力します（オプション)。 

6 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプフ 
アイルが開きます。 
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フォルダに送信 

[フォルダに送信]画面は、スキヤンした文書を共有フォルダまたは FTP サイトに送信するのに使用し 
ます。 


歐 注記： このツールを使用して共有フォルダまたは FTP サイトを送信先として指定する前に、それら 
が使用可能になっている必要があります。 


以下の図と表に、[フォルダに送信]画面の使用方法を示します。 
図 4-2 [フォルダに送信]画面 




HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


| Information 


ユ |. Settings Ij 


Digital Sending y _ Networking _ 


| Send to Folder 


Send to Folder 


Help 


E-mail Settinys 

Use the checkbox and buttons below to enable, disable, and configure the Send to Folder capab 圆 es of the device. NOTE: The destination folders, whether shared folders or FTP sites, need to 
£_mail Addiess Book be operational before using this tool to add them as destinations on the device. 

Fax Addiess Book 

linpoil Export ^ Enable Send to Folder 

LDAP Settings 


%： 


Alins Name: 


Product Su£port 


❹❺❹ —6 L O 


Adtl ... 」 Edit .. 」 


Remove all... I Test Folder Access 


o 

❿ 

❿ 


|l0.10.48.15 

NTLM Authentication Setting: 

I Send LM and NTLM encrypted pass\A ^1 

TIFF Version: (see predefined folders to select the default file type) 

[tiff 6.0 ▼] 


Apply! Cancel I 


表 4-2 [フォルダに送信]画面の設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動」」 を参照し 
てください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 

3 

フオルダへの送信の有効化 

デバイスの[フォルダに送信]機能を有効にするには、[フォルダへの送信の 
有効化]チェックボックスを選択します。有効にすると、デバイスのフロ 
ントパネルに[フォルダに送信]アイコンが表示されます。 ユーザー はこの 
アイコンを選択して、この機能を使用することができます。 

4 

追加 

新しい送信先フォルダを設定するには、[追加]をクリックします。 

5 

編集 

事前定義フォルダの設定を表示または変更するには、[編集]をクリックし 
ます。 

6 

削除 

事前定義フォルダのリストから選択したフォルダを削除するには、[削除] 
をクリックします。 

7 

すべて削除 

リストからすべての事前定義フォルダを削除するには、[すべて削除]をク 
リックします。 

8 

フオルダアクセスのテスト 

デバイスが事前定義フォルダにアクセスできるかどうかをテストするに 
は、[フォルダアクセスのテスト]をクリックします。 
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表 4-2 [ フォルダに送信 ] 画面の設定（続き ) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


9 WINS サーバ [WINS サーバ]設定は、 WINS サーバのホスト名または IP アドレスを指定 

するのに使用します。送信先フォルダに Windows のパスとフォルダを使用 
する場合は、この設定を指定する必要があります。ワークステーションま 
たはサーバへのパスの形式が「\\ホスト名\\共有パス」の場合は、 WINS サ 
ーパを指定する必要があります。 

WINS サーバを検出するには、 Windows タスクバーの [ スタート ] をクリ 
ックし、 [ すべてのプログラム]、 [アクセサリ]、 [ コマンドプロンプト ] の順 
にクリックします。 [ コマンドプロンプト ] が表示されたら、 「ipconfig/ 
all」 と入力します。 

注記： 送信先のすべての共有フォルダのホスト名が IP アドレス（\ 

\192.000 .0.1\Topfolder など）で指定されている場合は、 WINS サーバを指 
定する必要はありません。この場合は、 WINS サーバを0.0.0.0に設定しま 
す。 


10 NTLM 認証設定 [NTLM 認証]設定は、コンピューティング環境で使用している認証設定を 

指定するのに使用します。通常使用されているデフォルト設定は、以下の 
とおりです。 

• Windows 95、 Windows 98、および Windows Me ホスト- [LM およ 
び NTLM 暗号化パスワードの送信]を選択します。 

• Windows NT 4.0 (サービスパック4より前）- [NTLM 暗号化パスワー 
ドの送信]を選択します。 

• Windows NT4.0 ザービスパック4 - [NTLM V2 認証の使用]を選択し 
ます。 

• Windows 2000以降のオペレーテイングシステム- [NTLM V2 認証の 
使用]を選択します。 

• 混在環境- [LM および NTLM 暗号化パスワードの送信]を選択します。 


11 TIFF バージ ヨン ここには TIFF バージ ヨ ンを指定します。 


共有フォルダの追加 

Windows で既に共有されているフォルダを追加できます。共有フォルダを作成するには 、 Windows 
XP で以下の手順に従います。その他の Windows オペ レー ティングシステムの場合は 、 Windows エ 
クス プロー ラの [ ヘルプ ] タブを開き、検索ボックスに「フォルダの共有」と入力します。 [ネットワー 
クでドライブやフォルダを共有する】をクリックすると、共有フォルダの作成手順が表示されます。 
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Windows XP でのフォルダの共有 

1 . [Windows エ クス プローラ】 または[マイ コンピュータ ] で、共有するフォルダを右クリックし、 
[共有とセキュリティ]をクリックします。表示されるダイアログボックスでは、[共有]タブが選 
択されています。 

図 4-3 [共有]タブ 



2. [このフォルダを共有する]を選択します。ネットワーク上に表示されるフォルダ名を変更するに 
は、[共有名]フイールドに新しい名前を入力します。 
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Full Control 

Change 

Read 


[簡易ファイルの共有を使用する]を選択した場合は、残りの手順を省略して [OK] をクリックし 
ます。選択しなかった場合は、手順3〜7に従います。 


a. 


[アクセス許可】ボタンをクリックします。 

図44 [アクセス許可]ダイアログボックス 


Share Permissions | 
lj roup or user names: 




Permissions for Everyone 


Add... I Remove 
Allow Deny 


Cancel 


Apply I 


b. 


c. 


すべてのユーザーがネットワークからそのフォルダにアクセスできるようにする場合は、 
[Everyone] をクリックし、[フルコントロール]の[許可]を選択し、 [0K] をクリックしま 
す（手順4に進みます)。 

一定のユーザーだけにフォルダへのアクセスを許可する場合は、 [Everyone] を選択し、[削 
除]をクリックします。 


d. [追加]をクリックします。 


Everyone 


Permissions for myrolder 


□ □□ 

□ □0 
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e . [選択するオブジェクト名を入力してくださし、]フィールドに、フォルダへのアクセスを許可 
する最初のユーザーアカウント名を入力し、[名前の確認]をクリックします。 

図 4-5 [ユーザーの選択]ダイアログボックス 



f . 複数の ユーザー アカウントを追加するには、最初のアカウント名の後ろにセミコロンを入 
力してから、追加するアカウントごとに上記の手順を繰り返します。各 ユーザー アカウン 
卜は、 [コンピュータ名\ユーザー名] の形式で表示され、セミコロンで区切られます。 

g . 完了したら、 [ OK ] をクリックします。 

h . 各ユーザーアカウントのアクセス許可を変更するには、そのフォルダの[アクセス許可]ウ 
ィンドウで、そのユーザーアカウント名を1回クリックします。アカウント名がハイライ 
卜されたら、下のオプションで権限を許可または拒否できます。ユーザーに与えるアクセス 
許可の横にあるボックスをオンまたはオフにします。 


啟 注記： このフォルダにアクセスする各ユーザーアカウントについて、アクセス許可を変 
更する必要があります。 


[読み取り]を指定すると、ユーザーはそのフォルダ内のファイルを読み取ることがで 
きます。 

[変更]を指定すると、ユーザーはそのフォルダ内のファイルを追加、変更、削除でき 
ます。 

[フル コントロール] を指定すると、 ユーザー はそのフォルダ内のファイルを読み取 
り、追加、変更、削除できるだけでなく、アクセス許可を変更したり、フォルダの所 
有権を持ったりすることができます。 

4. すべてのユーザーのアクセス許可を設定したら、 [ OK ] をクリックします。 

5. [セキュリティ]タブをクリックし、[追加]をクリックします。[セキュリティ]タブが表示されな 
い場合は、残りの手順を省略します。 
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6. 手順 3 で追加したすべてのユーザーアカウントを追加します。 

• [選択するオブジヱクト名を入力してくださし、]フィールドに、フォルダへのアクセスを許可 
する各ユーザーアカウント名を入力し、[名前の確認]をクリックします。各アカウント 
は、[コンピュータ名\ユーザー名]の形式で表示され、セミコロンで区切られます。 

• 完了したら、 [0 K ] をクリックします。 

7. [適用]、 [0 K ] の順にクリックします。 

フォルダのアイコンが、に変わります。これは、このフォルダが共有されるようになったことを 
示します。共有フォルダへのアクセス権が設定されたアカウントのユーザー名とパスワードを知って 
いるユーザーがフォルダにアクセスできます。フォルダ共有の設定が完了しました。他のネットワー 
クユーザーと共有するすべてのフォルダについて、この手順を繰り返します。 


[フォルダに送信]リストへの共有フォルダの追加 

1. EWS の[フォルダに送信]画面で[追加]をクリックします。これにより、デバイスでューザーが 
選択する送信先フォルダを設定およびテストできます。[追加]をクリックすると、送信先タイプ 
を選択する Web ページと共有フォルダを設定する Web ページが表示されます。両方のページ 
で、設定を指定して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


図 4-6 [共有フォルダの追加】画面 

【级 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


丄 Information i|_ Settings JJ Digital sending |J_Networkinci _ 


General Settings 
■Send to Folder 1 

E-mail Settings 

E-mail Address Bool 
Fax Address Book 
linpoitExpoit 
LDAP Settings 
Log \ 

Preferences 


Add Shared Folder 


9 

ie 

❸ i 


Alias Name: (Folder name displayed on the device) 


Folder Path: (For example: ttmycomputertshareXmypath) 


Default Filename: (Can be overridden by the device usefl 


ho instant support 

Shop for Supplies 

Product Suflport 


k Access Credentials: 


f [Use Public Credentials 


❺ 

o 


TestFolder Access 


「 Enable Default Filename Prefix 
Filename Prefix:f 

I - Create Folder based on Username 


k Meta Data File Format 


f [None 


8 


Color Preference: 


| Black & White 

Resolution: 


1150 dpi 


❿ 


「PDF 

Default File Size: 


[standard 


ok] I 


表 4-3 共有フォルダの追加画面 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

別名 

デバイスに表示する任意の名前を入力します。この名前は共有フォル 
ダを表し、 MFP のネットワークフォルダ機能でクイックアクセスフ 
ォルダのリストに表示されます。 
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表 4-3 共有フォルダの追加画面（続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


2 フォルダパス フォルダパスは、コンピュータ名と共有フォルダ名で構成されます。 

たとえば、 [\\MyComputerName\MySharedFolder] のようになりま 
す。コンピュータ名の代わりにコンピュータの IP アドレスを入力でき 
ます。その場合は、 \\10_10_10.10\MySharedFolder のようになります0 
この手順を実行する前に Windows でフォルダを共有する必要があると 
いうことに注意してください。 

注記： MyComputerName を検出するには、デスクトップの[マイコ 
ンピュータ】を右クリックし、[プロパティ]をクリックしてから、[コン 
ピュータ名]をクリックします。[フルコンピュータ名]を[フォルダパ 
ス]ボックスにコピーします。 


3 デフオルトファイル名 デフオルトのファイル名として、任意の名前を入力します。このファ 

イル名は、デバイスユーザーがそのたびに上書きできます。そのた 
め、誤ってファイルの内容を上書きしてしまわないように、スキヤン 
する各ファイルには固有のファイル名を付けることをお勧めします。 


4 アクセス認証情報 [公開認証情報を使用]または[デバイスのユーザーの認証情報を使用] 

のどちらかを選択できます。 

• [公開認証情報を使用：]使用するユーザー名、ドメイン、パスワ 
ードは、 MFP 上に安全に保存され、ユーザーが共有フォルダにア 
クセスするたびに使用されます。ューザ _ のパスワードを変更し 
た場合は、共有フォルダの設定でパスワードを更新する必要があ 
ります。 

• [デバイスのユーザーの認証情報を使用：]サポートされている認 
証方式 (Kerberos 認証）が有効で、ューザーが[フォルダに送信]に 
アクセスするためにドメインの認証情報を入力する必要がある場 
合は（ユーザー認証を参照)、共有フォルダにアクセスするのにこ 
の認証情報が使用されます。サポートされている認証方式が有効 
でない場合は、ユーザーはユーザー名、ドメイン、およびパスワ 
—ドを入力するよう求められます。 

注記： 使用されているドメインを検出するには、[マイコンピュー 
夕]を右クリックし、[プロノ《ティ]を選択し、[コンピュータ名]タブを 
選択します。表示されるドメインは、通常は 

[organization.companyname.net] という形式です。ドメイン名全体で 
はなく、ドメインフィールドの第1セクション、この場合は 
[organization] だけを使用してください。共有フォルダが格納されてい 
るコンピュータがドメインのメンバーでない場合は、代わりにコンビ 
ュータ名をドメイン フイー ルドに入力できます。 


5 フォルダアクセスのテスト デバイスが共有フォルダにアクセスできるかどうかをテストするに 

は、[フオルダアクセスのテスト]をクリックします。 


6 デフォルトファイル名のプ[固定ファイル名のプレフィックス]設定を使用して、各デバイスから送 

レフィックスを有効にする 信されるファイルを特定します。各デバイスに固有のプレフィックス 

を設定できます。これによって、文書のスキャン場所を追跡できるだ 
けでなく、複数のデバイスが文書を同じ送信先フォルダにスキャンし 
ている場合に不要な重複を避けることができます。 

固定ファイル名のプレフィックスを有効にするには、以下の手順に従 
います。 

1. [固定ファイル名のプレフィックスを有効にする]を選択します。 

2. [ファイル名プレフイックス]フィールドに3文字のプレフィック 
スを入力します。 

3. このページの設定をすべて完了したら、 [0K] をクリックします。 

このプレフィックスは、フォルダに保存される全ファイルのデフォル 
トファイル名の先頭に追加されます。 
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表 4-3 共有フォルダの追加画面（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

注記： ユーザーは、固定ファイル名のプレフィックスを上書きでき 
ません。 

7 

メタデータファイル形式 

メタデータファイルには、デバイス名やファイルの属性など、スキャ 
ンされた各文書の情報が格納されています。このファイルは、サード 
パーティ製アプリケーションでスキャンした文書を追跡および配信す 
る際によく使用されます。メタデータファイルは、スキャンした文書 
と同じ送信先フォルダに格納されます。 

8 

色のユーザー設定 

[モノクロ]または[カラー]を選択できます。カラースキヤンしたファ 
イルは、ファイルサイズが大きくなります。 

9 

解像度 

解像度が高いほど、イメージ品質が高くなります。ただし、解像度が 
高くなると、ファイルサイズも大きくなります。 

10 

デフオルトファイルサイズ 

この設定では、さまざまな圧縮レベルを選択できます。[小]を選択した 
場合、ファイルサイズは小さくなりますが、イメージ品質も低下する 
可能性があります。[大]を選択した場合、イメージ品質は上がります 
が、ファイルサイズが大きくなります。[標準]設定を選択すると、平 
均的な圧縮率になります。 



注記： ファイルサイズを最小にする場合は、[色のユーザー設定]で 
[モノクロ]を選択し、最低の解像度設定を選択し、[デフォルトファイ 
ルサイズ]で[小]を選択します。イメージ品質を高くする場合は、そ 
の他の設定を選択します。通常、デフォルト設定の [PDF]、 [カラー]、 
[150 dpi]、 [標準]ファイルサイズを使用すると、標準的なファイルサ 
イズと品質を得られます。 


2. 共有フォルダを追加および設定して [ OK ] をクリックすると、このページに戻ります。新しい共 
有フォルダが[事前定義フォルダ]リストに表示されます。各フォルダの別名がリストに表示され 
ます。 

事前定義フォルダの編集または表示 

事前定義フォルダを編集または表示するには、以下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダ名をクリックして選択します。 

2. [編集]をクリックすると、事前定義フォルダの設定を表示または変更するための別の Web ベー 
ジが表示されます。設定を変更する場合は、 [0 K ] ボタンをクリックしてこのべージに戻り、変 
更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。 

事前定義フォルダの削除 

デバイスから事前定義フォルダを削除するには、以下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダ名をクリックして選択します。 

2. [削除]をクリックして、 [0 K ] をクリックして了承します。選択した送信先フォルダがデバイスか 
ら削除されます。 

3. 他のフォルダを削除するには、上記の手順を繰り返すか、下記の[すべて削除]ボタンを使用しま 
す。 
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すべてのフォルダの削除 

デバイスからすべてのフォルダを削除するには、以下の手順に従います。 

1. [すべて削除]をクリックします。 

2. [0K] をクリックして了承します。すべてのフォルダが削除されます。 

事前定義フォルダのテスト 

デバイスが事前定義フォルダにアクセスできるかどうかをテストするには、以下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダを選択します。 

2. [フォルダアクセスのテスト]をクリックします。フォルダのアクセスにデバイスのユーザーの認 
証情報を使用するように設定している場合、テストを完了するためには、ユーザーの認証情報が 
求められたときにそれを入力する必要があります。 

テストが完了すると、テスト結果を示す灰色のメツセージボックスがページ上部に表示されま 
す。 
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電子メールの設定 

製品は、電子メ ールメツセージを警報先に送信するのに SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ゲー 
ド ウェイ サーバを必要と します。 SMTP ゲートウェイが応答していない場合、または設定されていな 
い場合は、以下のメツセージが画面に表示されます。 

0.0.0.0 is not responding or is not a valid SMTP Gateway Server .(0.0.0.0 が応答していないか、有 
効な SMTP ゲートウェイサーバではありません。} 

[鼋子メ_ルの設定]画面は、 SMTP 設定を行ったり、電子メ _ ルの添付ファイルの最大サイズを設定 
したり、製品のデフオルトの電子メールアドレスを設定するのに使用します。また、製品が送信する 
すべての電子メールメッセージのデフオルトの件名を設定することもできます。以下の図と表に、こ 
の画面の使用方法を示します。 


図 4-7 [電子メールの設定]画面 


HP LaserJet M90S0 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 








「 anyoneayourdomaln.com 

Display Name: 
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Default Subject: 
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Apply | Cancel | 

表 4-4 

電子メールの設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」」 を参照して 
ください。 

2 

ヘルプ 

クリツクすると、デジタル送信タブの画面に関する情報が含まれたヘルプフ 
ァイルが開きます。 

3 

電子メール送信 

電子メールメツセージを製品から直接 SMTP ゲー トウヱイサーバに送信しま 
す。 

4 

デバイスの SMTP ゲートウェ 
イ 

デバイスの電子メール要求を管理する SMTP ゲートウェイサーバの TCP/IP 
アドレスまたはホスト名を入力します。 SMTP ゲートウェイの TCP/IP アドレ 
スまたはホスト名がわからない場合は、[ゲートウェイの検出]ボタンをクリツ 
クして、適切な SMTP ゲートウェイサーバをネツトワークで検索します。 



注記： 一部のデバイスは、 TCP/IP アドレスだけを認識します。そのような 
場合、ホスト名は相当する TCP/IP アドレスに変換されます。 

5 

最大添付ファイルサイズ 

SMTP ゲートウヱイサーバが送信可能な電子メール添付ファイルの最大サイ 
ズを選択します。製品が指定されている最大サイズを超える電子メール添付フ 
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表 4-4 電子メールの設定（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 



ァイルを送信する必要がある場合、添付ファイルは小さいファイルに分割さ 
れ、複数の電子メールメッセージで送信されます。 

6 

SMTP 認証の有効化 

この設定は、送信電子メールの SMTP 認証を要求するのに使用します。 

SMTP 認証は、ユーザー名とパスワードが要求されたときにそれらを SMTP 
サーバに提供するのに使用します。ほとんどのインターネットサービスプロ 
バイダ (ISP) がこれらの認証情報を要求します。 

7 

デバイスのユーザーの認証情 
報を使用 

この設定は、 SMTP の[認証]が有効になっていて、各デバイスユーザーが 
SMTP サーバのアカウントを持っている場合のみ使用できます。ほとんどの 
場合、[公開認証情報を使用]の方が適しています。 

8 

公開認証情報を使用 

この設定は、すべてのユーザーが使用する、デバイスの SMTP 認証用の1つ 
の名前とパスワードを設定するのに使用します。 

9 

ゲートウヱイの検出 

SMTP ゲートウェイの TCP/IP アドレスまたはホスト名がわからない場合は、 
このボタンをクリックして、適切な SMTP ゲートウェイサーバをネットワー 
クで検索します。 

注記： 電子メールサービスに ISP を使用している場合、この機能は正しく 
動作しないことがあります。 ISP に、 SMTP ゲートウェイの名前またはアドレ 
ス、および電子メールにアクセスするためのユーザー名とパスワードをお問い 
合わせください。 

10 

テスト 

指定した SMTP ゲートウェイサーバが有効であり動作していることを確認す 
るには、このボタンをクリックします。 

11 

電子メールアドレス 

デフオルトの差出人の電子メールアドレスを入力します。 

12 

表示名 

製品から送信される電子メールメッセージの[差出人]フイールドに表示する 
名前を入力します。このフイールドに、「ここに電子メールアドレスを入力し 
てください。」のような説明を指定することもできます。 

注記： 名前を指定しないと、電子メールアドレスフイールドに入力した電 
子メールアドレスが送信電子メールメッセージの[差出人]フイールドに表示 
されます。 

13 

デバイスユーザーによるデフ 
オルトの[差出人:]アドレスの 
変更を許可しない 

一般ユーザーが、管理者が設定した電子メールアドレスを変更できないよう 
にするには、このチェックボックスをオンにします。 

14 

デフオルトの件名 

必要に応じて、製品が送信するすべての電子メールメッセージに表示する件 
名を入力します。このフイールドに、「メッセージの件名を入力してくださ 
し、。」のような説明を指定することもできます。 

15 

詳細設定 

製品が送信する電子メールメッセージのメッセージテキストや添付ファイル 
の設定を行うための別の画面を表示するには、このボタンをクリックします。 
詳細については、 「72 ページの「電子メールの詳細設定」」 を参照してくだ 
さい。 
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電子メールの詳細設定 


以下の図と表に、[電子メールの詳細設定]画面の使用方法を示します。 
図 4-8 [電子メールの詳細設定]画面 


HP LaserJet M9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 



表 4-5 電子 メールの 詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

詳細については. 「8ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 II を参照して〈だ 
さぃ。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファイ 
ルが開きます。 

3 

メ ツセー ジテキスト 

製品から送信されるすべての電子メールメッセージの本文に表示されるメッセー 
ジテキストの種類（組み込みメッセージ/カスタムメッセージ）を選択します。メッ 
セージテキストの言語を選択します。使用可能な言語は、[設定]タブの[言語]画 
面で設定されているのと同じ言語です。 

4 

ユーザーにより編集可 
能 

ユーザーが、電子メールメッセージにテキストを追加できるようにするには、この 
チェックボックスをオンにします。 

5 

添付ファイル設定 

製品から送信される電子メールメッセージの添付ファイルのデフオルト設定を選択 
します。 



注記： 電子メールの添付ファイルのサイズを最小にする場合は、[モノクロ]、最 
低の解像度、[デフオルトファイルサイズ]の[小]を選択します。イメージ品質を 
高くする場合は、その他の設定を選択します。通常、デフオルト設定の [PDF]、 [力 
ラー]、 [150dpi]、 [標準]ファイルサイズを使用すると、標準的なファイルサイズ 
と品質を得られます。 
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電子メールアドレス帳 

電子メールアドレス帳は、デバイスに保存されている、電子メールアドレスリストのことです。こ 
のアドレス帳には、使用頻度の高い電子メールアドレスを保存できるので、デバイスのフロントパ 
ネルから文書を送信するときに、正しい電子メールアドレスをすばやく選択できます。[電子メール 
アドレス帳]ページを使用すると、デバイスに対する一度に1つの電子メールアドレスの追加と、す 
でにデバイスに保存された電子メールアドレスの編集または削除を実行できます。 

また、一度に1つずつ追加する代わりに、デバイスの[インポート/エクスポート]機能を使用して、 
使用頻度の高い電子メールアドレスからなる大きなリストを一度に口ードすることもできます。 

複数のデバイスに対して電子メールアドレスを追加する場合は、それらを1つのデバイスに追加し、 
リストに対して編集を行い、次に[インポート/エクスポート]機能を使用してそれらのアドレスを他の 
デバイスに転送するのが最適な方法です。 

以下の図と手順に、この画面の使用方法を示します。 


図4_9 [鼋子メールアドレス帳]画面 

m 



HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


表 4-6 電子メ ールアドレス帳画面 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 


1 

新規エントリを 
追加します。 

電子メールアドレス帳に電子メールアドレスを追加するには、[電子メールアドレスを追 
カロ]ボタンをクリックします。 

2 

電子メールアド 
レス、またはア 
ドレス帳の名前 
を入力 

編集や削除する保存された電子メールアドレス、 
力します。 

または電子メ ールアドレス帳の名前を入 

3 

電子メールアド 
レス、またはア 
ドレス帳の名前 
を選択 

編集や削除する保存された電子メ ー ルアドレス、 
択します。 

または電子メールアドレス帳の名前を選 
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表 4-6 電子メ ールアドレス帳画面（続き} 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

4 

エントリの編集 

デバイスの電子メールアドレスや電子メールアドレス帳を編集するには、[エントリの編 
集]ボタンをクリックします。 

5 

エントリを削除 

デバイスの電子メールアドレスや電子メールアドレス帳を削除するには、[エントリを削 
除]ボタンをクリックします。 

6 

すべてのエント 
リを削除 

デバイスに保存されている電子メールアドレスや電子メールアドレス帳をすべて削除する 
には、[すべてのエントリを削除]ボタンをクリックします。 


電子メールアドレス帳のタスク 

[電子メールアドレスを追加…]をクリックすると、電子メールアドレスを追加できます。自動的に 
[電子メールアドレスの追加]ページに移動します。ここには、タスクを完了するための手順が掲載さ 
れています。 

電子メールアドレスの追加 

新しい電子メールアドレスを追加するには、次の手順に従います。 

1. [電子メールアドレスを追加…]をクリックします。[電子メールアドレスの追加]ぺージが表示さ 
れます。 

2. [名前]フィールドに、ユーザーの名前を入力します。この名前は、電子メールアドレスを指定し 
てユーザーを検索したときに、デバイスの コント ロールパネルのリスト内に表示されるもので 
す。最大の長さは245文字です。使用している言語によっては、これより短くなります。 

3. [電子メールアドレス]フイールドに電子メールアドレスを入力します。長さは255文字未満に 
する必要があります。 


W 注記： デバイスで電子メールアドレスの確認機能が有効になっている場合は、その電子メー 
ルアドレスの中に「@」記号が含まれている必要があります。 


4. [適用]をクリックして新しい電子メールアドレスをデバイスに保存します。 

電子メールアドレスの編集 

既存のエントリを編集するには、次の手順に従います。 

1. 編集する電子メールアドレスを選択します。[検索]フィールドに、特定の電子メールアドレス 
を入力することもできます。 

2. [エントリの編集…]をクリックします。[電子メールアドレスの編集]ページが表示されます。 

3. [名前]フィールドと[電子メールアドレス]フィールドで、必要な変更を加えます。 

4. [適用]をクリックして編集結果を保存します。 
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電子メールアドレスの削除 


既存エントリを削除するには、次の手順に従います。 

1. 削除する電子メールアドレスを選択します。[検索]フィールドに、特定の電子メールアドレス 
を入力することもできます。 

2. [エントリを削除…]をクリックします。[電子メールアドレスを削除]ぺージが表示されます。注 
記：デバイスからすべての電子メールアドレスを削除するには、[すべてのエントリを削除]を 
クリックします。最初に電子メールアドレスのバックアップを作成するには、デバイスの[イン 
ポート/エクスポート]機能を使用してこの作業を実行できます。 

3. 表示されるページで、選択した電子メールアドレスを削除するかを確認するメッセージが表示 
されます。一度削除した電子メールアドレスエントリを回復する方法はありません。 [0 K ] をク 
リックし、選択内容を確認します。電子メールアドレスが削除されます。 
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ファックスアドレス帳 

ファックスアドレス帳は、デバイスに保存されている、ファックス番号リストのことです。このアド 
レス帳には、使用頻度の高いファックス番号を保存できるので、 MFP デバイスの フロント パネルか 
ら文書をファックス送信するときに、正しい送信先をすばやく選択できます。[ファックスアドレス 
帳]ページを使用すると、デバイスに対する一度に1つのファックス番号の追加と、すでにデバイス 
に保存されたファックス番号の編集または削除を実行できます。 

また、一度に1つずつ追加する代わりに、デバイスの[インポート/エクスポート]機能を使用して、 
使用頻度の高いファックス番号からなる大きなリストを一度に口ードすることもできます。 

複数のデバイスに対してファックス番号を追加する場合は、それらを1つのデバイスに追加し、リス 
卜に対して編集を行い、次に[インポート/エクスポート]機能を使用してそれらのファックス番号を他 
のデバイスに転送するのが最善です。 

以下の図と手順に、この画面の使用方法を示します。 


図 4-10 [ファックスアドレス帳] 画面 

m 



HP LaserJet M 9050 MFP / 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Digital Sending || Neriivoii.inq _ 


General Settii 
Send to Foldei 


Fax Address Book 





A 


Edit Fax Number... fl 

Delete Fax Number... 



Delete All Fax Numbers... 

表 4-7 

ファックスアドレス帳 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

ユ—— 

詳細については、 8ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動1 を参照してくださ 
い 0 

2 

新規エントリを追加しま 
す。 

この機能を使用すると、新規ファックスエントリをデイレクトリに追加できま 
す。 

3 

既存のエントリを編集ま 
たは削除します。 

この機能を使用すると、デイレクトリのファックスエントリを編集または削除で 
きます。 

4 

ファックス番号の編集 

このボタンをクリックすると、ファックス番号を編集できます。 
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表 4-7 

ファックスアドレス帳（続き） 



番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

5 

ファックス番号の削除 

このボタンをクリックすると、 

ファックス番号が削除されます。 

6 

すべてのファックス番号 
を削除 

このボタンをクリックすると、 

すべてのファックス番号が削除されます。 


ファックスアドレス帳のタスク 

[ファックス番号を追加…]をクリックすると、ファックス番号を追加できます。自動的に[ファックス 
番号を追加]ページに移動します。そこには、タスクを完了するための手順が掲載されています。 

ファックス番号の追加 

新しいファックス番号を追加するには、次の手順に従います。 

1. [ファックス番号を追加…]をクリックします。[ファックス番号を追加]ページが表示されます。 

2. [名前]フィールドに、ユーザーの名前を入力します。この名前は、ファックス番号を指定してユ 
—ザーを検索したときに、デバイスのコントロールパネルのリスト内に表示されるものです。 
最大の長さは245文字です。使用している言語によっては、これより短くなります。 

3. [ファックス番号]フィールドに、ファックス番号を入力します。ファックス番号の形式は、間に 
スペースありでもなしでも設定できます。長さは50文字未満にする必要があります。番号に 
は、 ，+-()[]* の記号を含めることができます。 

カンマを使用すると、ダイヤル中に2秒間待機時間が追加されるので、ダイヤルプレフィック 
スを使用するときに便利です。 

角かっこ （[]) を使用すると、ファックスレポートやファックスログで PIN 番号を非表示にで 
き、セキュリティを保護できます。角かっこの中の数字は、これらのレポートに一切表示されま 
せん。 

4 . [適用]をクリックして新しいファックス番号をデバイスに保存します。 

デバイスに保存された任意のファックス番号を編集または削除することもできます。 

ファックス番号の編集 

既存のエントリを編集するには、次の手順に従います。 

1. 編集するファックス番号を[ファックスアドレス帳]ページから選択します。[検索]フィールド 
に、特定のファックス番号を入力することもできます。 

2. [ファックス番号の編集…]をクリックします。[ファックス番号の編集]ぺージが表示されます。 

3. [名前]フィールドと[ファックス番号]フィールドで、必要な変更を加えます。 

4 . [適用]をクリックして編集結果を保存します。 

ファックス番号の削除 

すべてのファックス番号を削除するには、[すべてのファックス番号を削除]ボタンをクリックします。 
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既存エントリを個別に削除するには、次の手順に従います。 

1. 削除するファックス番号を[ファックスアドレス帳]ぺージから選択します。[検索]フィールド 
に、特定のファックス番号を入力することもできます。 

2. [ファックス番号を削除...]をクリックします。[ファックス番号の削除]ページが表示されます。 
注記：デバイスからすべてのファックス番号を削除するには、[すべてのファックス番号を削 
除...]をクリックします。最初にファックス番号のバックアップを作成するには、デバイスの[イ 
ンポート/エクスポート]機能を使用してこの作業を実行できます。 

3. 表示されるページで、選択したファックス番号を削除するか確認するメッセージが表示されま 
す。一度削除したファックス番号エントリを回復する方法はありません。 [0 K ] をクリックし、 
選択内容を確認します。ファックス番号が削除されます。 
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インポート/エクスポート 

アドレス帳とユーザー情報をデバイスにインポートまたはデバイスからエクスポートするには、この 
ページを使用します。 

データをデバイスにインポ_卜する場合は、電子メ_ルアドレス、ファックス番号、またはユーザ 
—レコードを追加し、それらがデバイス上でアクセスできるようになります。この結果、初期のリス 
卜作成や、組織内での変化に合わせて HP のデバイスを最新の状態に保つことが容易になります。 

レコ _ ドをエクスポートする場合は、デバイス上の電子メ _ ルアドレス、ファックス番号、またはユ 
—ザー レコー ドを、コンピュータ上のファイルに保存することになります。次に、このファイルをデ 
—夕のバックアップとして使用するか、他の HP デバイスに レコー ドする目的で使用することができ 
ます。エクスポートの手順については、 82ページの「アドレス帳のエクスポート I を参照してく 
ださい。 

以下の図と手順に、この画面の使用方法を示します。 


図 4-11 [インポ _ 卜/ェクスポ _ 卜]画面 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Information i| Settings [| Digital Sending \£ Networking ]_ 

Import/Export 


General Settings 
Send to Folder 
E-mail Settings 



rO 


Enter the name of the file to be imported. The file can be created with a text processor or spreadsheet program, or exported from other devices. Then click Import 
Address Book File Name (source): 


Browse... I I Import 


Ollier Links 

hp instant support 

Shop for Supplies 

Product Support 


❷ 


Step 1:Select the address book information you would like to export 
W E-mail Address Book 1^ Fax Address Book 

W E-mail Distribution Lists W Fax Speed Dials 


W Authorized User List 

Step 2: Enter the name of a file that will be generated. This tile will contain the information selected above. Then click Expoit. 


❸ 


Address Book File Name (destination): 


pwldressBooks.csv 


I bxport 


Select the address books you would like to clear. Then click Clear Selected Address Books ⑻. 
17 E-mail Address Book 17 Fax Address Book 

17 E-mail Distribution Lists (7 Fax Speed Dials 


17 Authorized User List 


Clear Selected Address Book ⑻ 


表 4-8 イ ンポ ート/ェクス ポ ート画面 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

アドレス帳ファ 
イル名（インポ 
— Ktu ) ： 

デバイスにインポートする電子メールまたはファックスアドレス帳の名前を入力し、[イン 
ポート]ボタンをクリックして、指定したアドレス帳をインポートします。 

2 

アドレス帳のェ 
クスポート 

アドレス帳の種類の隣にあるボックスをオンにしてエクスポートするアドレス帳を選択し 
ます。 

3 

アドレス帳ファ 
イル名（ェクス 
ポート先） 

作成するエクスポートファイルの名前とパスを入力し、[エクスポート]をクリックして、 
ファイルを保存します。 

4 

アドレス帳をク 
リァ 

クリアするアドレス帳の種類を選択し、[選択したアドレス帳をクリア]をクリックします。 
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アドレス帳のインポート 

アドレス帳をインポートするには、最初にカンマ区切り ( Comma-separated Value : CSV ) 形式のファ 
イルを作成します。 CSV 形式は、データべ _ スプログラムまたはデバイスの間でデータを転送する 
目的で一般的に使用されるデータ形式です 。 Microsoft Excel などのスプレッドシートプログラム、ま 
たは Windows に付属しているメモ帳などのテキストエディタプログラムを使用してこのファイルを 
作成することもできます。ファイルを作成した後で、そのファイルを . CSV ファイル形式で保存また 
はエ クスポートする必要があります 。 Microsoft Outlook または他の電子メールクライアントから連絡 
先をエクスポートし、それを. CSV ファイルに保存する方法で、データファイルを作成することもで 
きます。 


アドレス帳のインポート 

アドレス帳またはユーザーデータをインポートするには、次の手順に従います。 

1. データで必要とされる列に対応した見出し行を持つデータファイルを作成します。以下の列が 
使用できます。 


• [ name ] (または [first name 」 と [last name ]) 

• address 

• dlname 

• faxnumber 

• speeddial 

• code 

• pin 


啟 注記： [ address ] フイー ルドは、 [ E - mail ] または [ E-mail Address ] とも呼ばれます。 [ faxnumber ] 
フイ ー ノレ ドは ' 「Business Faxl — または [Home Faxl とも D 乎 ばれま+ 


ヘッダー行とは単純に、スプレッドシートまたはファイルの最初の行のことです。 

2. ヘッダ ー 行の後に、個別のアドレス帳 レコ _ドまたはユ ー ザー レコ _ ドを保持している行を追 
加します。各タイプの レコー ドでどの列が必要なのか判断するには、以下の「必要なデータとレ 
コードの制限」セクションを參照してくださし、。 

列は空白にすることもできます。テキスト形式のインポートファイルを作成する場合は、空白 
のフィールド1 つに つき、カンマを1 つ 挿入するだけです。 

フィー ルドの中にあるデータの一部としてカンマが使用されている場合は、その フィー ルドの中 
にあるデータを二重引用符で囲む必要があります。以下に例を示します。 

" Smith , Joe " 

Excel を使用してインポートファイルを作成する場合は、このような引用符を手動で入力する必 
要はありません。ファイルを . CSV ファイルに変換する際に、 Excel がこれらの引用符を自動的 
に挿入します。 

3. インポ _ トファイルを保存します。 

Excel を使用してインポートファイルを作成する場合は、[ファイル]メニューから[名前を付け 
て保存]を選択し、[ファイルの種類]ドロップダウンメニューから [CSV (カンマ区切り） （*. csv )] 
を選択します。 
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テキストファイルを作成する場合は、[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択し、次 
にファイル拡張子として 「. txt 」 の代わりに r . csvj を指定します。 


4. ソースファイル（インポ _ トファイル）を亍バイスにインポ _ 卜するには、[インポ _ 卜/エクス 
ポート]ページで[アドレス帳のファイル名]フィールドの横の[參照…]をクリックし、コンピュ 
—夕上のソースファイルを參照します。 

5. [インポート]をクリックし、デバイスにデータファイルをインポートします。ネットワークの速 
度にもよりますが、インポートプロセスでは、1,000レコードごとに約1分かかります。 

インポ _ トプロセスが完了した時点で、インポ _ 卜に成功したレコ _ ドの数と、インポ _ トエ 
ラー が発生したかどうかを示すメ ッセー ジが表示されます。 

必要なデータとレコードの制限 

各タイプのレコードで必要なデータは、以下のとおりです。 


レコードタイプ 

必要なデータ 

最大フイールド長 

最大レコード数 

電子メールアドレス 

[ name ] (または [first name 」 

と [last name ]) 

245文字 2 

2,000 3 


address 1 

255文字 


ユーザーレコード 

name 

245文字 2 

2,000 


pin 

4〜8桁 



address 1 

255文字 


電子メール配信リスト 

name 

245文字 2 

2,000 3 


address 1 

255文字 



dlname 

245文字 2 


ファックス番号 

name 

245文字 2 

2,000 


faxnumber 1 

50文字 


ファックス短縮ダイアル 

faxnumber 1 

50文字 

100個の短縮ダイアル。それ 
ぞれが最大100個のエントリ 


speeddial 4 

31文字 

を持ちます。 


code 4 

2桁 



[ address ] フイールドは、 [ E - mail ] または [ E-mail Address ] とも呼ばれます。 [ faxnumber ] フイールドは 、 [Business Fax ] ま 
たは [Home Fax ] とも呼ばれます 


2 最大の長さは、使用している言語によってはこれより短くなります。 

3 電子メールアドレスと酉己信リストの合計数は、2,000エントリ以下である必要があります。 

4 [ speeddial ] フィー ルドには、短縮ダイアルの名前、たとえば 「Johnson Janitorial 」 が入ります。 [ code ] フィー ルドには、 
短縮ダイアルのコード （0 〜99の数値のいずれか)、たとえば「08」を記録します。1桁または2桁の数値が受け入れられ 
ます。たとえば、「06」と「6」のどちらも使用できます。 
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Microsoft Outlook を使用したインポートファイルの作成 

Microsoft Outlook の中に連絡先を保存した場合は、それらをエクスポートして . CSV ファイル形式で 
保存し、そのファイルを使用してデータに連絡先をインポートすることもできます 。 Microsoft Outlook 
を使用して . CSV ファイルを作成するには、以下の手順に従います。 

1 . Outlook の[ファイル]メニューから、[インポートとエクスポート...]を選択します。 

2. インポートとエクスポートウィザードで、[ファイルへエクスポート]をクリックし、[次へ]をク 
リックします。 

3. [テキストファイル （ DOS 、 カンマ区切り)]を選択し、[次へ]をクリックします。 

4 . [連絡先]フォルダを選択し、[次へ]をクリックします。 

5. . CSV 拡張子を指定し、ファイルの名前を入力します。[参照]をクリックし、ファイルの保存先 
となるコンピュータ上の場所を選択します。[次へ]をクリックします。 

6. [完了]をクリックしてウィザードを終了し、ファイルをエクスポートします。 

7. デバイスにその . CSV ファイルをインポートするには、 80ページの「アドレス帳のインポー 
卜 I の説明の手丽4と5に従います。 

アドレス帳のエクスポート 

デバイスに保存されたアドレス帳またはユーザー情報をエクスポートすることもできます。このデー 
夕は、上記で説明したのと同じ形式であり、1行のヘッダ行の後に、個別のユーザーレコードまたは 
各アドレス帳レコードを保持している行が続きます。データをエクスポートするには、次の手順に従 
います。 

1. 「アドレス帳のインポート」の手順1で示したチェックボックスの1つまたは複数をオンにしま 
す。 

2. 手順2では、エクスポートファイルの名前を入力します。 

3. 表示されたダイアログボックスの中で、[保存]をクリックし、次にファイルの保存場所を選択し 
ます。 

4 . エクスポートプロセスが失敗した場合は、 エラー メッセージが表示されます。その場合は、数 
分待って、もう一度エクスポートを試みてください。 

Microsoft Excel などのスプレッドシートプログラム、または Windows に付属しているメモ帳などの 
テキストエディタプログラムを使用して、エクスポートファイルを開くことができます。 

アドレス帳のクリア 

デフォルトでは、[選択したアドレス帳をクリア]ボタンをクリックすると、デバイスからアドレス帳 
のすベてのデータ（電子メール、ファックス、および承認済みユーザーのデータ）が削除されます。個 
別のアドレス帳をクリアするよう指定することもできますが、電子メールアドレスリストや電子メ 
—ル配信リストを個別にクリアすることはできません。 

デバイスを社内の別の部門に移動する前、または他のデバイスからアドレス帳をインポートする前 
に、すべてのアドレス帳をクリアしたい場合が考えられます。 


82 第4章デジタル送信オプシヨンの設定 


JAWW 




1 つまたは複数のアドレス帳をクリアするには、次の手順に従います。 

1. [オプション 3:アドレス帳をクリア]の下に表示されているチェックボックスの1つまたは複数 
を選択します。 

2. 選択したアドレス帳の中にあるデータをクリアするには、[選択したアドレス帳をクリア]をクリ 
ックします。選択されているアドレス帳が削除されようとしていることを示す警告ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

3. [0 K ] をクリックし、このアクションを確認します。クリア後、データを回復することはできま 
せん。 

4. [0 K ] をクリックした後、アドレス帳はクリアされ、元のページが表示されます。クリア済みの 
アドレス帳からなるリストが表示されます。 
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歐 注記： LDAP プロトコルは、通常、企業の電子メール環境でのみ使用されます。外部のインターネ 
ットサービスプロバイダを使用して電子メールサービスを利用している場合は、[電子メールアドレ 
ス帳1機能を使用することをお勧めします。 


製品がスキャンした文書を送信できるようにするには、送信先アドレスを1つまたは複数指定する必 
要があります。製品のアドレス設定機能により、ネットワークの LDAP サーバにアクセスして、この 
手順を単純化できます。 

[アドレス設定]画面は、製品が複製された LDAP アドレス帳からアドレスを取得するのではなく、 
LDAP データベースから直接アドレスを取得できるようにする機能を設定するのに使用します 。 LDAP 
アドレス帳を直接使用することで、最新のアドレスが使用されることを保証できます。 LDAP サーバ 
の設定が無効であったり、 LDAP サーバを自動的に検出できない場合には、画面にメッセージが表示 
されます。以下の図と表に、この画面の使用方法を示します。 


図 4-12 [アドレス設定]画面 

m 


HP LaserJet M 9050 MFP Series 


m ||_ Settings Ij Digital Sending \[ Networking ]_ 


Addressing Settings 


P Allow Device to directly access an LDAP Address Book 



G 

Help 


[Anonymous 


[o.o.o.o 


[389 


o 


r 


I Exchange 5.5 Defaults 


|rfc822Mailbox 




Apply | Cancel | 

表 4-9 

アドレス設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「8 ページの 「 HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」」 を参照し 
てください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 

3 

デバイスから LDAP アドレス 
帳への直接アクセスを許可す 
る 

デバイスが LDAP アドレス帳に直接アクセスできるようにするには、この 
チェックボックスをオンにします。 
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表 4-9 アドレス設定（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、 

または領域の機能 

4 

LDAP サーバのバインド方法 

[匿名] 

LDAP サーバが、 LDAP データベースに 
アクセスするのにユーザーの認証情報を 
要求しない場合は、このオプションを選 
択して LDAP サーバに接続します。 


[シンプル] 

LDAP サーバが、 LDAP データベースを 
使用するのにユ_ザ_の認証情報を要求 
する場合は、このオプションを選択し 
て LDAP サーバに接続します。 


このオプションを選択した場合は、ユ _ 
ザー名、パスワード、およびドメインを 
入力する必要があります。パスワード 
は、暗号化されていない状態でネットワ 
—ク経由で送信されることに注意してく 
ださい。 

[シンプル （ SSL 経由)] 

LDAP サーバが、 LDAP データベースを 
使用するのにユ_ザ_の認証情報を要求 
する場合は、このオプションを選択し 
て LDAP サーバに接続します。このオプ 
ションは Kerberosv 2 をサポートしてい 
ます。 


このオプションを選択した場合は、ユ _ 
ザー名、パスワード、およびドメインを 
入力する必要があります。 


注記： このオプションは、一部の製品 
では使用できません。 

[ Kerberos ] 

選択された LDAP (Active Directory ) サー 
バーでは、ユーザー認証情報が必要で 
す。 Kerberos チケットは、 Kerberos 
(Active Directory ) サーバから取得し、 
LDAP サーバを認証する目的で使用する 
ものです。パスワードは暗号化されてネ 
ットワーク経由で送信され、第三者によ 
って読み取られることはありません。 


バインド方法として Kerberos を使用す 
るには、最初に Kerberos 設定を行う必 
要があります。[ユーザーの認証情報]の 
いずれかを使用する場合は、電子メール 
に関して Kerberos 認証が必須であるこ 
とに注意してください。 


5 

デバイスのユーザーの認証情 
報を使用 

この設定は、 SMTP の[認証]が有効になっていて、各デバイスユーザー 
が SMTP サーバのアカウントを持っている場合にのみ使用できます。ほと 
んどの場合、[公開認証情報を使用]の方が適しています。 

6 

公開認証情報を使用 

この設定は、すべてのユーザーが使用する、デバイスの SMTP 認証用の1 
つの名前とパスワードを設定するのに使用します。 



これらの公開認証情報は、 LDAP に直接接続するのに使用します。公開認 
証情報を入力した場合、これらの認証情報は、ユーザーがデバイスを使用 
したときにデバイスが LDAP デイレクトリにアクセスするのに使用されま 
す。 

7 

LDAP サーバ 

データベースに—元管理されたアドレス帳が含まれている LDAP サーバの 


ホスト名または TCP/IP アドレスを入力します。 


注記： 一部の製品は、 TCP/IP アドレスだけを認識します。そのような場 
合、ホスト名は相当する TCP/IP アドレスに変換されます。 
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表 4-9 アドレス設定（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

8 

ホート 

サーバが LDAP 要求を処理している TCP / IP ポート番号を入力します。通 
常は、ポート3268です。 

9 

サーバを検出 

使用可能な LDAP サーバを検索するには、このボタンをクリックします。 

10 

設定の検出 

LDAP データベースを検索するときに、指定したサーバに最適な設定を製 
品に判断させるには、このボタンをクリックします。 

11 

検索ルート 

アドレスの検索を開始する LDAP ディレクトリ構造内のエントリの識別 
名 （ DN ) を入力します。識別名は、カンマで区切られた「<属性>=<値>」で 
構成されます。以下に例を示します。 


ou = aepartmentname , o=companyname 


ou = marketing , o=Hewlett Packard , c=US 
o = hp.com 

ou = engineenng , cn = users , dc = hp , dc=com 

注記：一 部の LDAP サーバでは、検索ルートを空のままにしておくこと 




もできます（この場合、ルートノ 

ードを指定したとみなされます)。 

12 

デバイス ユーザー 情報の取得 
方法 

[Exchange 5.5 の デフオルト】 

LDAP を実行している Microsoft 
Exchange 5.5 サーバに接続する場合 
は、このオプションを選択します。 

LDAP 属性値が自動的に設定されます。 



[アクティブディレクトリのデフ 
オルト] 

LDAP を実行している Microsoft 
Exchange Server 2000サーバに接続す 
る場合は、このオプションを選択しま 
す。 LDAP 属性値が自動的に設定されま 
す。 


[カスタム] LDAP 属性値を手動で設定する必要があ 

る場合は、このオプションを選択しま 
す。 


13 LDAP 属性と共に 7 ドレス帳内の人物を特定する LDAP データベース内の属性を入力しま 

す。この属性の値は、ユーザーがある人物の電子メールアドレスを取得す 
るために入力する名前と比較されます。以下に使用可能な LDAP 属性をい 
くつか示します。 

• uid : ユーザー ID 

• cn : 共通名 


• sn : 姓 


參 givenName : ^ 


14 


次の属性を使用するデバイス 
ユ_ザ_の電子メールアドレ 
ス 


ユーザー の電子メールアドレスが含まれている LDAP 属性を入力します。 
以下に使用可能な2 つの LDAP 属性を示します。 

• rfc 822 Mailbox 


• mail 


15 

詳細設定 

LDAP サーバの高度な機能を設定するための画面を表示するには、このボ 
タンをクリックします。詳細については、 「87 ページの「アドレスの詳 



細設定 II を参照してください。 


16 

テスト 

指定した設定をテストするには、このボタンをクリックします。 
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アドレスの詳細設定 


以下の図と表に、[アドレスの詳細設定]画面の使用方法を示します。 
図 4-13 [アドレスの詳細設定]画面 


I HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

■ HP LaserJet M 9050 MFP Series 




that Begin with the search string (fast mode), 
that Contain the search string (verbose mode). 


OKI i 


表 4-10 

アドレスの 詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については. 「8 ページの 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 丨丨を参照し 
てください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 

3 

高度な検索オプション 

LDAP サーバの高度な検索設定を選択します。以下の設定が可能です。 

• LDAP アドレスの最大数-1つの検索で返される、一致する電子メー 
ルアドレスの数を設定します。小さい値を指定するぼど、検索時間は 
短くなります。 

• 検索時間の上限•デバイスが LDAP サーバからの応答を待機する時間 
を設定します。 LDAP サーバの使用率が高い環境またはネットワーク 
が低速な環境の場合は、このタイムアウト値を増やしてください。 

• LDAP フィルタ条件-電子メ ールアドレスをフィルタリングするオプ 
シヨンの LDAP フィルタを設定します。 

4 

データベース内のエントリ 
を検出 

LDAP 検索クエリーに、名前の一部で開始するエントリ、またはエントリ 
名の任意の部分に名前の一部が含まれているすべてのエントリを含めるか 
どうかを選択します。 
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ログ 


[ログ]画面は、発生した エラー を含む、デジタル送信ジョブの情報を表示するのに使用します。以下 
の図と表に、この画面の使用方法を示します。 


W 注記 ： HP DSS がインストール済みの場合は、デジタル送信の使用状況ログは 、 HP EWS ではな 
く HP DSS に記録されます。ログを表示するには、 HP デジタル送信ソフトウェアの設定ユーティリ 
テイを開いて、[ログ]タブをクリックします。 HPEWS には、コントロールパネルまたは HP EWS 
の画面で設定したアクティビティに関係するエントリだけが表示されます。 


図 4-14 [ログ]画面 


I HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


J_ Information ]_[_ Settings 1,1 Digital Sending (J_ 



16.88.1 56.116 
16.88.1 56.116 

16.88.1 56.116 

16.88 .15 6.116 

16.88.156.116 
16 . 的 .156.116 

16.88156.116 

16.88.1 56.116 
16 . 的 .156.116 
16.88.1 56.116 
16.88.1 56.116 
16.88 .156.116 

16.88.1 56.116 

16.88156.116 

16.88.156.116 

16.88156.116 
16 . 的 .156.116 

16.88.1 56.116 
16.88.1 56.116 
16.88.156.116 
16.88.1 56.116 
16.88.1 56.116 
16.88.1 56.116 
16.88.1 56.116 
16 . 的 .156.116 
16. 的 .156.116 
16.88.1 56.116 
16.88.156.116 
16.88.1 56.116 



1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 
1 destination succeeded 


2007-07-25 20:20:35 
2007 -07-25 20:23:32 
2007-07-25 20:24:24 
2007-07-25 20:25:12 
2007 -07-25 20:25:58 
2007-07-25 20:26:47 
2007-07-25 20:27:42 
2007 -07-25 20:28:53 
2007 -07-25 20:30:41 
2007 -07-25 20:34:51 
2007-07-25 20:40:35 
2007-07-25 20:42:24 
2007-07-25 20:44:32 
2007-07-25 20:45:44 
2007-07-25 20:46:36 
2007-07-25 20:47:29 
2007-07-25 20:49:28 
2007-07-25 20:59:03 
2007 -07-25 21:01:57 
2007-07-25 21:04:39 
2007-07-25 21 ： 07：40 
2007-07-25 21:09:47 
2007-07-25 21:14:12 
2007-07-25 21:16:01 
2007 -07-25 21:16:57 
2007-07-25 21:19:30 
2007-07-25 21:20:53 
2007-07-25 21:21:55 
2007-07-25 21:24:16 


o 

Help 


Save Details I Refresh I Clear | 


表 4-11 ログ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

詳細については. 「8ページの 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 丨丨を参照して〈だ 
さぃ。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファイ 
ルが開きます。 

3 

重大度 

各ログエントリのエラーの重要度が表示されます。 

4 

デバイス 

デバイスの TCP / IP アドレスが表示されます。 

5 

ユー ザー 

イベントを開始したユーザーが表示されます。 

6 

イベント 

イベントが正常に完了したか、エラーが発生したかが示されます。 

7 

時刻 

各ログエントリの時間が表示されます。 

8 

保存 

ログ情報をファイルに保存するには、このボタンをクリックします。 
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表 4-11 

ログ(続き> 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

9 

詳細 

ログエントリの詳細を表示するには、ログエントリを選択して[詳細]ボタンをク 
リックします。 

10 

更新 

最新のログ情報が含まれるように表示を更新するには、このボタンをクリックしま 
す。 

11 

クリア 

ログから情報をクリアするには、このボタンをクリックします。 

注記： [クリア]ボタンをクリックすると、画面に表示されているログのみがクリ 
アされます。ログエントリは製品に残ります（ジョブ課金情報のため）。 


[ログ]画面の[詳細]ボタンをクリックすると、[詳細]画面が表示されます。この画面には、ジョブ 
ID、 ジョブが送信された時刻、送信者名、およびその他の詳細情報など、デジタル送信ジョブに関す 
る情報が表示されます。 


図 4-15 [詳細]画面 


I HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 


丄 Information ]J Settings [| Digital Sending |J_ Networking ] 


Geneial Settings 
Send to Folder 
E-mail Settings 
E-mail Address Book 



Address Book 


Import Export 



Details 


Job Id: 
Time: 
Device: 



D 8000000 
2007-07-25 20:20:35 
16.88 .156.116 


正常に送信されなかったジョブでは、[詳細]画面の下部に [ トラブルシューティング]ボタンが表示さ 
れます。[トラブルシューティング]をクリックすると、[トラブルシューティング]画面が表示されま 
す。詳細情報の下に表示されている下線付きのリンクをクリックすると、トラブルの解決に役立つ画 
面が表示されます。 
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ユーザー設定 

[ユーザー 設定]画面は、デジタル送信機能の一般設定を指定するのに使用します。以下の図と表に、 
この画面の使用方法を示します。 


図 4-16 [ユーザー 設定】画面 


HP LaserJet M 9050 MFP/ 192.168 .0.10 



HP LaserJet M 9050 MFP Series 


Digital Sending |J_ Networking i_ 


General Seltbi( 
Send to Folder 
E-mail Settinys 
E-mail Address 
Fax Address 
Import Ex|)oit 
LDAP Settings 


Preferences Settings 


0 

Help 


ssBo^^ 

： 


Import Export 、 Fetter 

LDAP Senings Document Type: 

Log_ ^ "" | Mixed 

■Preferences レ 「 2 Sided Document 

ntliai I inke _ 


O 


Auto Settings Reset 

After a Digital Sending operation is complete. 

Immediately reset the device to the default settings. 
Delay before resetting the device to the default settings. 
Number of Seconds (10-300) to delay:|20 


Apply I Cancel I 


表 4-12 

ユーザー 設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブと メニ 

詳細については、 「8 ページの 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動」」 を参照してくだ 
さい。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファ 
イルが開きます。 

3 

文書サイズ 

製品のスキャナが文書をスキャンするときに使用するデフオルトのメディアサイ 
ズを選択します。 

4 

文書タイプ 

製品のイメージプロセッサが文書をスキャンするときに使用するデフオルトのメ 
ディアタイプを選択します。 

• [テキス ト] 

• [フォト] 

• [混在] 

5 

両面原稿 

文書の両面をスキャンする場合は、このチェックボックスをオンにします。 

6 

自動設定リセット 

ジョブに関連付けられているすべてのデジタル送信設定を、製品のデフオルト設 
定にリセットするには、タイムアウトオプションを使用します。ユーザーが設定 
を変更したデジタル送信操作の完了直後、または完了してから10〜300秒後に 
設定をリセットすることができます。 
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5 ネットワ ー キング画面からのネットワ ー ク 
操作の管理 
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概要 


ネットワーキング画面は、ネットワーク上の製品を設定および管理するのに使用します。[ネットワー 
キング]タブで使用可能な画面の外観と機能は 、 HP Jetdirect プリントサーバのモデルとバージョン 
によって異なります。[ネットワーキング]をクリックすると、以下のような画面が表示されます。左 
側のナビゲーシヨンバーで、表示する画面の[ネットワーキング]メニューをクリックします。 


図 5-1 [Network Settings] 画面 



表 5-1 

Network Settings 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

詳細については、 「8 ページの 「 HP 内蔵 Web サーバ内の 移動」」 を参照してくだ 
さい。 

2 

言語を選択 

[ネットワーキング]タブの言語を選択します。[ネットワーキング]タブに表示さ 
れる言語のリストは、[設定]タブに表示されるものとは異なります。 

3 

サポート/ヘルプ 

[サポート]または P ] をクリックすると[ネットワーキング]タブのオプションの 
詳細情報が表示されます。 


ネットワーキング画面で実行可能なタスクの一部を以下に示します。実行可能なタスクは 、 HP Jetdirect 
プリントサ _ バモデルとオペレーテイングバージョンによって異な y ます。 

• 各種ネットワーク接続のネットワーク設定を変更する。 

• 管理プロトコルをオンまたはオフにする。 

• サポ _ 卜連絡先とサポ _ 卜 URL を設定する。 

• 製品およびネットワーク設定へのアクセスを制御するパスワードを設定する。このパスワード 
は、[設定]タブの[セキュリティ]画面に設定したパスワードと同期されるため、いずれかの画面 
で設定したりリセットすることができます。 

• パスワード、アクセスリスト、および管理プロトコルを使用して、製品のセキュリティを設定 
する。 
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• ネットワークのトラブルの解決または最適化のために、プリントサーバに保存されているネッ 
トワーク統計など、一般的なネットワークステータス情報を表示する。 

• サポートされているすべてのネットワーク接続のプロトコル情報を表示する。 

• HP Jetdirect の[設定]ページを開 < 〇 94 ページの 「HP Jetdirect セキュリ亍ィ設定ウィザー 
ド I を参照。 

• HPEWS がネットワークステータスをチェックする頻度を設定する。 

ネットワーキング画面の詳細については、以下の情報も參照してください。 

• ヘルプ-[ネットワーキング]画面で[サボート]および P ] リンクをクリックすると、ネットワー 
ク機能の説明が表示されます。また、[サボート]画面から、 HP Web サイトに掲載されているへ 
ルプにもアクセスすることができます。 
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HP Jetdirect セキュリティ設定ウィザード 

HPJetdirect セキュリティ設定ウィザードを使用して 、 HP Jetdirect プリントサーバ管理のセキュリ 
ティを設定できます。 

HP Web Jetadmin は、ネットワークに接続されているデバイスをインストール、設定、管理するため 
の強力な Web ベースのソフトウェアユーティリティです。このユーティリティを使うとデバイスの 
インストールや設定ができるので、このユーティリティ自体を不正アクセスからセキュリティ保護で 
きる必要があります。セキュリティを設定することによって、このユーティリティ自体を不正アクセ 
スからセキュリティ保護できるだけでなく、このユーティリティで管理するデバイスも不正アクセス 
からセキュリティ保護できます。デバイスのセキュリティ保護は、以下の理由から重要です。 

• プリンタのダウンタイムを短縮する 

• ヘルプデスクへの問い合わせを低減する 

• トラブルシューティングのために現場に出向く回数を最低限に抑える 

• 消耗品の使用量を最低限に抑える 


腎 注記 ： HP Web Jetadmin を使用してプリンタを設定する場合 、 HP Web Jetadmin で HP Jetdirect 
のセキュリティを設定することをお勧めします。 


HP Jetdirect ファームウエアの強化や改訂の際には、パフオーマンスとセキュリティの問題に対する 
対応が行われます。プリンタのファームウエアを常に最新のリビジョンレベルに維持し、最大のセキ 


ュリティ保護を確保してください 。 HP Web Jetadmin を使用すると 、 HP Jetdirect ファームウエアを 
個別にまたは複数台分一度にアツプグレードできます。 

以下の図では、この画面の使用方法を説明します。 

図 5-2 HP Jetdirect セキュリティ設定ウィザード 



| Networking 


Configuration 

TCP/IP Settings 
Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 
Security 
Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1 X Authentication 
IPsec/Firewall 
Diagnostics 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 


Settings 

|^| Wizard | 

Welcome to the HP Jetdirect Security Configuration Wizard 


Support 


i a 


The HP Jetdirect Security Configuration Wizard allows you to configure security settings for HP Jetdirect print server management. 
Current Security Level: Hone 




Caution:If you use HP Web Jetadmin to manage your devices, we strongly recommend that you configure HP Jetdirect security 
settings using HP Web Jetadmin. 
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その他のリンクのリソースとしての使用 


[その他のリンク]ボックスには、対話形式によるトラブル解決、 HP 純正サプライ品の注文情報な 
ど、製品固有の情報にすばやくアクセスすることが可能な3つの固定リンクが含まれています。 

図 6-1 [デバイスのステータス] 画面 


m 

HP LaserJet M90S0 MFP/ 192.168 .0.10 

HP LaserJet M 9050 MFP Series 

1 Information 1 Settings ) | Digital Sending 1( Networkina I 


| Device Status 

Configuration Page 

Supplies Status 

Event Log 

Usage Page 

Device lirfoiination 

Device Status 

Tray 3 empty: Plain, M 

Pause/Resume Continue 

CDnlfol Panel 
.iRit* 

Black Cartridge 17% Maintenance Kit 99» 

C8643X 110V-C 9152 A. 220V-CS153A 


Otliei Links 

ho instant suddoiI 

ShoD fbr SUDDlies 

Product SuddoiI 

SUDDlies Details 


Input Output 



Left Output Bin 


Status 

I_I Empty 

IsJ OK 

I_I Emptjf 

U OK 



Plain 

Plain 


聲 注記： [設定]タブの[その他のリンクの編集]画面を使用して、最大5つのカスタマイズリンクを 
任意の Web サイトに追加できます。これらのリンクは、すべての EWS 画面の左側のナビゲーシヨ 
ンバーの下にある[その他のリンク】ボックスに表示されます。詳細については、 「 50 ページの「そ 
の他のリンクの編集 上！ を參照してください。 


次のセクションで、[その他のリンク]ボックスにデフオルトで表示される各リンクについて説明しま 
す。 
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hp Instant Support 

Hewlett-Packard 社では、お客様の製品から診断情報を収集して、 HP の情報データベースと照合する 
インターネットベースのサポートシステムである hp Instant Support を提供しています。 hp Instant 
Support では、問題をすばやく簡単に解決できるインテリジェントなソリューシヨンを用意していま 
す。 

hp Instant Support の動作 

[hp Instant Support ] をクリックすると、お客様の製品が収集され、 Hewlett-Packard 社に安全に転送 
されます。 hp Instant Support Web サイトは、製品データを読み込んで、製品の現在のステータスを 
分析します。 Web サイトは、ブラウザウィンドウに表示され、わかりやすいテキストと図が含まれ 
たカスタマイズされた Web ぺージを作成します。また、 hp Instant Support Web サイトは、各製品で 
使用可能な追加のサービスについても紹介しています。 

分析のために製品データが Hewlett-Packard 社に送信される前に、送信されるすべての情報（シリア 
ル番号、エラー状態、および製品のステータス）を表示することができます。 Hewlett-Packard 社は、 
この情報を機密情報として取り扱います。 

hp Instant Support から取得する情報 

hp Instant Support Web サイトでは、トラブルの解決およびメン亍ナンス用の以下のツールを提供し 
ています。 

• ファームウェアとソフトウェアのアップデート。 

• イベントログに記録されている最近のイベントのトラブル解決情報。たとえば、イベントログ 
に記録されている最新のイベントが紙詰まりの場合、 hp Instant Support Web サイトがそのイべ 
ントを検出し、紙詰まりに関するトラブル解決情報を提供します。 

• サポートパック。 

• ユーザーズガイドやセツトアップガイドなどの製品マニュアル。 
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サプライ品の購入 

[サプライ品の購入]リンクを使用すると、 Web ページに接続して希望の小売店にサプライ品をオンラ 
インで簡単に注文できます。必要なサプライ品はあらかじめ選択されていますが、個数の変更やサブ 
ライ品の追加選択ができます。選択したサプライ品は買い物カゴに入り、精算が可能になって、選択 
した小売店にサプライ品が正しく注文されます。 
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製品サポート 

[製品サボート]リンクでは、法人向けのサボートリソースの包括的なメニューが表示された Web ぺ 

—ジに接続されます。この Web ページから、以下のようなタスクを実行できます。 

• 1つのサイトで HP 製品（コンピュータ、ワークステーション、サーバ、ストレージデバイス、 
プリンタ、スキャナ、デジタルイメージング、およびモバイルデバイス）のリストを検索する。 

• テクニカルサポートを得る。問題を解決する。製品をセットアップ、インストール、および設 
定するための情報を検索する。製品を探索および使用する。製品をメンテナンスする。製品のソ 
フトウェアとドライバをアップグレードおよび移行する。製品をリサイクルしたり製品を正しく 
廃棄する。 

• FAQ 、 ユーザーマニュアル、機能と仕様、および製品の互換性情報などの自己解決リソースに 
アクセスする。 

• ディスカッショングル_プ、電子メ_ルサポ_卜、および電話サポートを通じて HP とお客様 
の担当者が共同作業を行う。 

• タスクベースのナビゲーションを使用して、対処するタスク領域を特定し、関連するトピックお 
よびツールをすばやく見つけ出す。 

また、最新トピック、購読センター、製品割引販売やその他のお知らせ、およびトレーニング/教育 

情報などの機能も備えています。 

ファックス機能と設定については、以下の Web サイトを参照してください。 


www . hp . com / go / mfpfaxaccessory 300 
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[サービスプロバイダ]リンクと[サービスの連絡先]リンク 

[サービスプロ/《イダ]リンクと[サービスの連絡先]リンクは、サービスプロバイダが[設定]タブの 
[その他のリンク]画面で作成した場合のみ表示されます（通常、名前も変更されます)。あらゆるユー 
ザーがリンクをクリックして、サービスプロバイダおよびサービスの連絡先に関する情報を入手でき 
ます。情報は50文字以内で指定でき、製品の永久記憶装置に保存されます。 
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